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“Benim Manevi Mirasım BİLİM ve AKILDIR” 


Mustafa Kemal ATATÜRK 


EDİTÖR'den 


Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme ve öğretme 
teorisi ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu 
değişim; bilgiyi üreten, işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, 
iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi 


tanımlamaktadır. 


Bu birikime ve donanıma sahip bireylerin yetişmesine önemli ölçüde destek verecek olan yayınlarımız 
salt bilgi aktaran bir yapıda değil, bireysel farklılıkları dikkate alan, kişiye değer ve beceri kazandırmayı 


hedefleyen bir anlayışla hazırlanmıştır. 


Bir taraftan farklı konu ve sınıf düzeylerinde sarmal bir yaklaşımla tekrar eden kazanımlara ve açıklama- 
lara, diğer taraftan bütünsel ve bir kerede kazandırılması hedeflenen öğrenme becerileri doğrultusunda; 
kitaplarımızı yeni sınav sistemine uygun bir şekilde hazırlarken, soru çeşitliliği bakımından zengin olmasına, 
her seviyedeki öğrenciye hitap etmesine, kolaydan zora bir sistem takip eden testlerden oluşmasına özen 


gösterilmiştir. 


Temel anlayışımız yayınevimizin yüzlerce yayınından biri olan bu kitabın, sınava hazırlık dışında okul 


derslerine de destek verecek önemli bir kaynak olmasıdır. 


Bilim ve teknolojiyle gelişen akılların kalplerden ayrılmaması dileğiyle... 


Hakan SÖYLEMEZ 
hakan.soylemez©palmeyayinevi.com 


ÖN SÖZ 


Sevgili Öğrenciler, 


İnsanoğlu ömrünün büyük bir bölümünü okumak, öğrenmek ve çalışmakla geçirir. Sizin de yaşamınızın 
bir bölümü üniversiteli olabilmek için mücadeleyle geçiyor. Bu zaman dilimini çok iyi değerlendirmelisiniz. 
Çünkü boşa geçen hiçbir saniyenin geri getirilme imkanı yoktur. 


Sınavlarda başarılı olmanın yolu, kısa zamanda doğru ve çok soru çözebilmektir. Bunun için de konuları 
çok iyi kavramış olmak, temel bilgi tanım ve kavramları en iyi şekilde bilmek gerekir. 


Bu amaç doğrultusunda biz de sizlere yardımcı olmak ve üniversite sınavları hazırlığınızda destek sağ- 
lamak için bu kitabı hazırlamış bulunuyoruz. 


Sınava, kendinize güvenerek girebilmeniz için eksikliklerinizi tamamlamış ve yapabileceğinize inanıyor 
olmanız gerekir. Ayrıca tüm soruları, size verilen süre içinde bitirebilmeniz için de soru pratiğinizin olması 
gerekir. 


Soruları çözerken; 


Soruyu tümü ile okuduktan sonra ilgili konuyu hatırlayınız. Verilenlerle istenen arasındaki ilişkiyi iyi ku- 
runuz. İşlemleri süratli ve hatasız yapmaya özen gösteriniz. Çözemediğiniz, anlamakta zorluk çektiğiniz 
soruları mutlaka sorup öğreniniz. 


Bu kitabın sizlere çok yararlı olacağına inanıyor, bu kitabı anlayarak çözen öğrencilerin Kimya dersinden 
tam başarılı olacağına gönülden katılıyoruz. 


Kitabın hazırlık aşamasında emeğini esirgemeyen Kimya Öğretmenleri Yaşar Bayramlı, Nurten Ertok, 
Selma Soysaç, Özlem Zor, Özlem Karakoç'a takdir ve teşekkürlerimizi sunarız. 


Yalnızca üniversiteye giriş sınavlarında değil, yaşamınızda da başarılı olmanız dileğiyle... 


Hakan SÖYLEMEZ Fatih BAYSAL 
hakan.soylemez©palmeyayinevi.com derskimya&hotmail.com 
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KİMYA TESTİ 


Ni 


DENEME 1 


1. 
2. 


Bu testte 13 soru vardır. 


Bu testin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


Il. Sülfat iyonundaki kükürt atomu 

Il. Amonyum iyonundaki azot atomu 

III. Karbonat iyonundaki karbon atomu 

IV. Nitrat iyonundaki azot atomu 
Yukarıda verilen anyon ve katyonlardaki atom- 
lara ait yükseltgenme basamakları aşağıda ve- 


rilenler ile eşleştirilirse hangi seçenek dışarıda 
kalır? 


A)3- 


Sabit hacimli bir kapta, t*C de bulunan CH, gazının 
basıncı P'dir. Bu kaba sabit sıcaklıkta başlangıçtaki 
öz kütlenin 3 katına çıkıncaya kadar He gazı ekleni- 
yor. 


Buna göre, son durumda kaptaki basınç kaç P 
olur? 


(CH/: 16, He: 4) 


A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 


Palme Yayinevi 


Sodyum klorat (NaClO,) katısı ısıtıldığında sodyum 
klorür (NaCl) katısı ve oksijen gazı (O,) oluşmakta 
ve açığa çıkan O, gazı 25*C de su üzerinde toplan- 
maktadır. Kimya laboratuvarında yapılan yukarıdaki 
tepkime için deney düzeneği oluşturan bir öğrenci, 
sistemin toplam basıncını hesaplamak istiyor. 


Buna göre, 
1.  Ayrıştırılan NaClO, katı kütlesi 
1. O, gazının toplandığı kap hacmi 
IN. Suyun 259C deki buhar basıncı 
IV. NaClO, katısının mol kütlesi 
V. Kaptaki sıvı suyun miktarı 


yukarıdaki niceliklerden kaç tanesine ihtiyaç du- 
yar? 


A)1 B) 2 o) 3 D) 4 E)5 


Diğer sayfaya geçiniz. 
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İİ o DENEMEİ 


500 mililitrelik NagPO, çözeltisinde Na* iyonlarının 
mol sayısı 0,3 tür. 


Buna göre, verilen çözeltiye ilişkin; 
I. PO? iyonlarının derişimi 0,2 molardır. 
II. Çözeltide 14,8 gram NagPO, çözünmüştür. 
Il. İyonların toplam derişimi 0,8 molardır. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

(Na:23, P:31, 0:16) 

B) | velll C)i veli 

E)I, Il ve İİ 


A) Yalnız | 
D) li ve lll 


Zn(k) * Cu?*(suda) > Zn?*t(suda) * Cufk) 
AH —-52 kkal 


Mg(k) - Cu2*(suda) > Mg?*(suda) * Cufk) 
AH ——126 kkal 


Yukarıda verilen tepkimelere göre, 200 mililitre 
0,5 molar ZnSO, (Zn2* kaynağı) çözeltisi içine 
yeteri kadar Mg metali atıldığında tepkimenin ısı 
durumu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru 
olur? 


A) 7,4 kkal ısı açığa çıkar. 
B) 5,2 kkal ısı açığa çıkar. 
C) 12,8 kkal ısı açığa çıkar. 
D) 7,4 kkalısı alır. 


E) 74 kkalısı alır. 
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6. 


Sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta gerçekleşen, 

Xo(9) * 3Y2() — 2XY3(9) 
tepkimesi için yapılan deney serisinde, tepkimeye 
girenlerin başlangıç derişimleri ve başlangıç tepkime 
hız değerleri tabloda verilmiştir. 


Deney (X,i(moW/L) |Y,l(mol/L) Hız (mol.L-.s-) 


1 0,05 0,02 8.10-5 

2 0,10 0,04 6,4.10-4 
3 0,20 0,08 5,12.10-3 
4 0,10 0,08 2,56.10-3 


Buna göre, tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadeler- 

den hangisi yanlıştır? 

A) Y,'ye göre tepkimenin derecesi 2, X,'ye göre 
tepkimenin derecesi 1'dir. 


B) Tepkime hız denklemi r —k. Pl. (Y,j?'dir. 
C) Tepkimenin toplam derecesi 3'tür. 
D) Hız sabitinin (k) sayısal değeri /tür. 


E) Tepkime tek basamakta gerçekleşir. 


Diğer sayfaya geçiniz. 
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DENEME 1 


Il | 


)# Ola) — GOCİM 


tepkimesi için aşağıdaki sıcaklıklarda derişimler tü- 
ründen denge sabiti (K,) değerleri, 


TKdeK,-40 
21 KdeK,-0,8 
şeklinde veriliyor. 


Buna göre, tepkime sabit hacimli kapta denge- 
deyken sıcaklık düşürülürse aşağıdaki nicelikler- 
den hangisi azalmaz? 


(K, < Derişimler türünden denge sabiti) 


A) Kaptaki toplam molekül sayısı 
B) İleri tepkimenin hızı 

C) Toplam basınç 

D) COCİI, gazının derişimi 


E) Cl, gazının mol sayısı 
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8. 


A (H*I (moW/L) 


> |OH7 (mol/L) 


Y. 107 103 


25*C sıcaklıkta sulu çözeltilerde H* iyonu derişimi- 
nin OH iyonu derişimiyle ilişkisi grafikteki gibidir. 


Buna göre, sulu çözeltiyle ilgili, 

I. a noktasında çözelti bazik özellik gösterir. 

Il. X'in değeri 101! dir. 

INI. b noktasında çözelti elektriği iletmez. 

IV. Y'nin değeri 10-12 dir. 

V. c noktasında çözelti turnusolu maviye çevirir. 
yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi yanlıştır? 


A1 B) 2 c)3 D) 4 E)5 


Belirli sıcaklıkta 1 molar HX zayıf asit çözeltisinde 
HX'in iyonlaşma yüzdesi 960,1'dir. 


Buna göre, aynı sıcaklıkta HX'in asitlik sabiti (K.) 

nin değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru ve- 

rilmiştir? 

A)4.10 B)3.103 
D)8. 10-6 


CO) 1.10 


8.10 


Diğer sayfaya geçiniz. 
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DENEME 1 (| 


10. Belirli bir sıcaklıkta XY tuzunun çözünürlük çarpımı 


(Kçç) 2,5.10-ötir. 

Buna göre, XY tuzu ile hazırlanan 500 mililitre 
2.10-4 molar çözeltiyi doymuş hale getirmek için 
kaç mililitre su buharlaştırılmalıdır? 


12. Seri bağlı iki elektroliz hücresinden birincisinde XBr,, 


sıvısı, ikincisinde ACI, sıvısı vardır. Bu elektroliz 
devresinden bir süre akım geçirildikten sonra birinci 
kabın katodunda 12 gram X elementi, ikinci kabın 
katodunda ise 5,4 gram Al elementi birikmektedir. 


Buna göre, “n” değeri kaçtır? (Al: 27, X: 40) 


A) 490 B)480 C)380 D)350 E) 240 
A)1 B)2 Cc)3 D) 4 E)5 
11. 1. CH,O 
Tuz köprüsü 2. H;O 
LAN â 3. CpH, 
| N Yukarıdaki maddelerin birer molekülleri ile ilgili; 
| 1M k I. Birinci ve üçüncü bileşiğin x (pi) bağı sayıları 
gNO,(su eşittir. 
Il. Merkez atomlarının hibritleşme türü aynıdır. 
İska bap Il. Birinci ve üçüncü bileşiğin VSEPR gösterimi 
Yukarıdaki derişim pilinde, elektronlar dış devrede il 
ikinci kaptan birinci kaba doğru akmaktadır. yargılarından hangileri yanlıştır? 
H, g€, g0 
Buna göre; GH, 6G, g0) 
iii A) Yalnız Il B) Yalnız |ll C)i veli 
Il. Birinci kaba aynı sıcaklıkta saf su eklenirse pil ks Eee 
gerilimi artar. 
III. İkinci kaba aynı sıcaklıkta AgNO, katısı eklenip 
çözülürse pil gerilimi azalır. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ll 
D) 1 ve lil E)I, Il ve lll 
10 Diğer sayfaya geçiniz. 
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Ni 


1. Bu testte 13 soru vardır. 


2. Butestin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


1. Çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerji sırala- 
ması belirli kurallara göre yapılır. Bu kural Madelung- 
Kletchkowski kuralı olarak bilinir. 


Buna göre, yukarıdaki şemada verilen hangi or- 
bitalin enerji kıyaslaması Madelung-Kletchkowski 
kuralına uymamıştır? 


AI B) Il O) ll D)V E)V 


2. Bir elektronu uyarılmış X atomunun elektron dizilişi 
4s! ile sonlanmaktadır. 


Buna göre, temel haldeki X elementi ile ilgili, 
Il. Atom numarası 19 dur. 
IL.. Temel halde elektron dizilişi 2p6 ile sonlanabilir. 
INI. Nötr atomunda 3 yörüngeye sahip olabilir. 
yargılarından hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız | 
D) | veli 


B) | vel O) Il ve İli 


E)I, il ve İli 
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He(g) 
CH,(9) 
SO,(9) 


EZ, 


Xx 


Açık hava basıncının 1 atm olduğu şekildeki sabit 
hacimli sistemde mol sayıları eşit ve toplam basınç- 
ları 1 atm olan He, CH, ve SO, gazları bulunmakta- 
dır. Musluk açılarak gazların difüzyonuna izin verili- 
yor. 


He molekülleri A noktasına ulaştığında SO, ve CH, 
molekülleri arasında 10 cm mesafe bulunmaktadır. 
Buna göre, “x” değeri kaç cm'dir? 

(He: 4, CH/: 16, SO,: 64) 
A) 80 B) 60 C) 40 


D)30 O E)20 


11 


Diğer sayfaya geçiniz. 
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Katı X kütlesi (g) 
A 


Zaman 
(0) 


Yukarıdaki grafik eşit kütlede saf su kullanılarak 
259C ve 309C'de X çözeltilerinin hazırlanmasına iliş- 
kin X katı kütlesinin zamanla değişimini göstermek- 


5. Standart koşullarda gerçekleşen bazı tepkimeler 
aşağıda verilmiştir. 


iL COlo)*7 Ola) — COpl9) 


Ho (9) * Br, (s6) — 2HBr(9) 


3 


. Na(k)* 2610) * 5 92.9) — NacClO,(k) 


» CaOfk) * CO, (g) — CaCOz(k) 


N>(9) * 3H,(9) — 2NH3(9) 
Buna göre, hangi tepkimenin entalpi değişimi, 
ürünün molar oluşum entalpisine eşittir? 


A)I B) Il C) ll D) IV E)V 
tedir. 
Buna göre, 
©) 25*C'deki çözelti doymuş, 309C'deki çözelti 
© doymamıştır. 
©) X katısı suda çözünürken Isı alır. 
©) Her iki çözeltide 109C'ye soğutulursa çökel- 
o megözlerir. 
© | 380“C deki doygun çözeltinin derişimi 259C z 
© — dekinden fazladır. z 
<6. 4 H, gazının mol sayısı 
ifadeleri sırasıyla doğru ise (D), yanlış ise (Y) har- $ > 
fi ile işaretlenirse aşağıdakilerden hangisi doğru © i 
olur? 
AwW BO “SW DM BW nl 
©) ©) 
©) 0,4 
© Ni 
De 
(0) > Zaman (s) 
10 20 30 40 
2 litrelik sabit hacimli kapalı kapta gerçekleşen 
Hala) * Clo(g) > 2HCI(g) 
tepkimesinde harcanan H, gazının mol sayısının za- 
manla değişimi grafiği yukarıdaki gibidir. 
Buna göre, 20. ve 30. saniyeler arasında HCI ga- 
zının ortalama oluşma hızı kaç mol.L-.s- dir? 
A) 0,01 B)0,(02 C©)0,04 Doz E) 0,4 
12 Diğer sayfaya geçiniz. 
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DENEME2 (| 


7. 


2A,B(9) 2A,(9)*B,(9) 


denge tepkimesi ile ilgili; 


Il Sabit hacimde ve sıcaklıkta kaptan A,B gazı 
çekme 


Il. Sabit hacimde ve sıcaklıkta kaptan bir miktar 
A, gazı çekme 


IN. Aynı sıcaklıkta tepkime kabının hacmini büyüt- 
me 


işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa or- 
tamdaki tüm maddelerin derişimleri azalır? 


A) Yalnız Il 
D) | veli 


B) | ve lll C) II ve İli 


E) İI,livelii 


Kapalı bir kapta tek basamakta gerçekleşen 
X(g) * 2Y(9) 


denge tepkimesinin belirli sıcaklıkta ileri yöndeki hız 
sabiti (k/) 8.10-4, geri yöndeki hız sabiti (kg) 2.102 
dir. 


2Z(9) 


Buna göre, 
4 
Z(g) -— > X9) * Yl) 


tepkimesinin aynı sıcaklıktaki derişimler türün- 
den denge sabitinin (K..) değeri kaçtır? 


A)6 B) 5 Cc) 4 D) 2 E) 1 
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9. Çözeltisinde H,CO,/ NaHCO, madde çiftini bu- 


lunduran bir çözelti ile ilgili; 
I. Tampon çözeltidir. 


II. Vücudumuzda gerçekleşen fizyolojik mekaniz- 
ma için önemli bir çözeltidir. 


IN. Hastalık anında damar yolu ile verilen seruma 
az miktarda NaOH eklenmesi dengeyi bozar ve 
ortam pH'ını arttırır. 


yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 
D) | vellll 


B) Yalnız Il C) | veli 


E) İ,ll velli 


10. XCI, tuzunun 259C de çözünürlük çarpımı 


(Kçç) 3,2.101İ dir. 
Buna göre, XCI, tuzunun aynı sıcaklıkta, 
I. Saf sudaki çözünürlüğü 
Il. 10-2 molar YCI çözeltisindeki çözünürlüğü 


aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril- 
miştir? 


A) 1.10-4 1,6.10-9 
B) 110-4 1,6.10-7 
Cc) 1.10-4 3,2.10-7 
D) 2.104 3,2.10-7 
E) 2.10-4 3,2.10-5 


13 


Diğer sayfaya geçiniz. 
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11. Görseldeki Hoffman voltmetresinde su elektroliz 
edilmektedir. 


H,O 4 H,SO, 


12. 


Ni(k) - Sn?*(suda) —— Snfk) * Ni2*(suda) 


259C'de bu hücre tepkimesinde derişimler 


İNi2*) 0,1 moW. ve |Sn*|-0,01 moW/.'dir. 


Buna göre, hücre potansiyeli kaç volttur? 


(Nernst eşitliğinde logaritmik terimin katsayısı 22 


olarak alınacaktır. Burada n, tepkimede aktarılan 


elektron sayısıdır.) 


Ni?* (suda) * 2e” — Ni(k) (o E*--0,25V 
Sn?* (suda) * 2e — Sn(k) E“9--0,14V 
A)0,08 B)0,/12 C)0,14 D)0,28 E)0,56 
Katot Anot 
Buna göre, 
I. Devreden 0,2 mol elektron geçtiğinde voltmet- 
renin katodunda toplanan gazın normal koşul- > 
lardaki hacmi 2,24 litredir. 8 
Il. Katotta yükseltgenme olur. N 
Ii. Katotta 40 cm3 H, gazı toplanırsa anotta ş 
20 cm3 O, gazı toplanır. 
yargılarından hangileri doğrudur? 13. Periyodik cetvelin A grubunda yer alan X elementi- 
A) Yalnız | B) Yalnız | G) 1 veli kararlı XCI, bileşiğinin geometrisi 
D) Ii vel E) Ili veli Buna göre, oluşan bileşik için; 
Il. X,2 çift ortaklanmamış değerlik elektronu içerir. 
Il. Molekül apolardır. 
III. X, sp hibritleşmesi yapmıştır. 
IV. Bir tane moleküldeki sigma bağı sayısı 2'dir. 
V. Bağ açısı 1809 dir. 
yukarıda verilen bilgilerden kaç numaralı olanı 
yanlıştır? 
A)I B) Il C) Il D) IV E)V 
14 Diğer sayfaya geçiniz. 
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1. Bu testte 13 soru vardır. 


2. Butestin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


Element Açıklama 


Temel hâl elektron dizilişinde açısal 
R momentum kuantum sayısı (0) — 1 
değerine sahip 9 tane elektronu vardır. 


Temel hâl elektron dizilişinde 9 tam 


A 
dolu, 6 yarı dolu orbitali vardır. 

L Toprak metalleri grubunun ikinci 
elementidir. 

M Değerlik elektron sayısı 5 olan 3. peri- 
yot elementidir. 

z 3- yüklü iyonunun elektron dizilişi 2p 


orbitali ile bitmektedir. 


Elastik balon Cam balon 


A 


3V,T 


Açık hava basıncının 1 atm olduğu ortamda denge- 
de bulunan sistemde, M musluğu sabit sıcaklıkta 
açılıyor. Sistem aynı sıcaklıkta yeniden dengeye gel- 
diğinde tabloda verilen bilgiler doğru ve yanlış olma 
durumuna göre “/” ile işaretlenmiştir. 


Yukarıda açıklamaları verilen P, A, L, M ve E ele- Bilgi Doğru Yanlış 
mentlerinden hangileri küresel simetri özelliği | e > 
gösterir? 
A)P,AvelL B) MveE C)P,AveE Il. Ha gazının kısmi basıncı v 
D) P, A, MveE E)A,L,MveE 0,25 atm'dir. 
E IN. He gazının mol kesri © alir. 4 
a 7 
> 
> 
K IV. Toplam basınç z atm'dir. ” 
Â 
V.. Cam balondaki toplam molekül 4 
sayısı değişmez. 
Buna göre, tablodaki bilgilerden hangisinde “/” 
işareti uygun yerde kullanılmamıştır? 
AV B) V C) Il D) Il E) | 
15 Diğer sayfaya geçiniz. 
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X maddesinin mol kütlesi 200 g/mol olup su içerisin- 
de bir çözünme gerçekleşirken oluşan çözelti elekt- 
rik akımını iletmektedir. 


500 mL suda çözünen X miktarı m; gram, 1500 mL 
suda çözünen X miktarı m, gram iken her iki çözelti- 
de elektrik akımını eşit derecede iletmektedir. 


Buna göre; 
Il m, — 100 gram ise m, - 500 gramdır. 
Il. Çözeltilerin derişimleri eşittir. 


Ili. Çözeltilerin aynı koşullarda kaynama noktası 
eşittir. 


yargılarından hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız | 
D) | vellll 


B) Yalnız Il CO)| veli 


E) Il ve İll 


Il. Bir tepkime denklemi ters çevrilirse AH'ın 
çarpma işlemine göre tersi alınır. 

Il. Bir tepkime denklemi herhangi bir katsayı ile 
çarpılırsa bu sayı AH'a üst olarak yazılır. 


IN. Tepkime denklemleri taraf tarafa toplanıyorsa 
bu tepkimelere ait AH'lar toplanır. 

IV. Bir tepkimenin AH değeri tepkimenin izlediği 

yola bağlıdır. 

Yukarıdaki ifadeler doğru (D) veya yanlış (Y) ola- 

raki, Il, İli ve IV yolunu izleyerek sıralandığında 

aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

AD,Y,D,D B)D,Y,D,Y OY,Y,D,D 


D)Y,Y,D,Y ED,D,D,Y 


Palme Yayinevi 


5. 


4 Entalpi (ki) 


DİD Kese sesini 


Standart koşullarda gerçekleşen 
1 
Xa) $ 5 Yala) — XY) 
tepkimesinin entalpi diyagramı şekildeki gibidir. 


9 gram X,Y gazının oluşması sırasında 121 kJ ısı 
açığa çıktığına göre, X'in atom kütlesi kaçtır? 


(Y: 16) 


16 


Diğer sayfaya geçiniz. 
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Il 


İki adımda gerçekleşen 

Ho(9) * 21C1(g) — 1, (k) * 2HCI (9) 
tepkimesinin hızlı olan 2. adımı, 

ICI (9) * HI (9) — 1, (k) * HCI(g) 
şeklindedir. 


Buna göre, 


(|) Yavaş olan 1. adımın denklemi 
Hz(9) * ICI (9) — HI (9) * HCI (9) 
şeklindedir. 

| Tepkime hızı denklemi 
r-k.f(Haj.JICIf 
şeklindedir. 


Sabit sıcaklıkta ve hacimde HI gazının derişi- 
mi arttırıldığında, tepkime hızı artar. 


O) 


(|) Aynı sıcaklıkta tepkime kabının hacmi yarıya 
indirilirse tepkime hızı 4 katına çıkar. 


yargılarının doğru ise (D), yanlış ise (Y) olarak 
işaretlenmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru 
gösterilmiştir? 


7. 


2X4-Y 


tepkimesinin derişimler türünden denge ifadesi 


şeklindedir. 
Buna göre; 

I. Y vezZ katı halde olabilir. 

Il. Heterojen dengedir. 

ıl. Kp > Kç (RMA deki An-—2 olabilir. 
. X, suda çözünmüş olabilir. 


V. Sabit sıcaklıkta basınç artışı dengeyi girenler 
yönüne kaydırabilir. 


yargılarından hangileri doğrudur? 

A) i veli B) Ili ve IV 

O)III, D) ll, Ili, IV ve V 
E)I, Il, İl ve IV 


Ili ve V 


MAO BO 9m Do) Bo) E 
o © z 
o © o : 
(0) ©) (0) Ni 
17 Diğer sayfaya geçiniz. 


AYT ( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 3 ) 
KOH(k) 10. W 
| Zi KCI çözeltisi ii 
elektrot Tuz köprüsü | — > elektrot 


Ca(OH),(k) 


Katısı ile dengede bulunan Ca(OH), çözeltisine aynı 
sıcaklıkta bir miktar KOH katısı ekleniyor. 


Buna göre, çözelti ile ilgili; 
I. Dipteki katı Ca(OH),'nin kütlesi 
Il. Çözeltinin pH değeri 
IN. Ca(OH), katısının çözünürlüğü 
IV. Ca2* iyonları derişimi 
V. Ca(OH), katısının çözünürlük çarpımı 


niceliklerinden hangileri artar? 


1. kap 


2. kap 


Şekildeki galvanik hücre çalışırken Cu elektrotun 
çevresinde H, gazı çıkışı gözlendiğine göre; 


Il. 1. kaptaki çözeltinin Zn2* iyonları derişimi 
Il. 2. kaptaki çözeltinin pH değeri 


IN. Sabit sıcaklıkta 2. kapta H, gazının basıncı art- 
tırılırsa pil potansiyeli 


IV. 1. kaba sabit sıcaklıkta saf su eklenirse pil po- 
tansiyeli 


V. Sabit sıcaklıkta Zn elektrotun kütlesi 


A) ivelll B) | veli C) Il ve IV yukarıdaki niceliklerden hangileri artar? 
D) Ill ve V E)L, Il ve IV A) Ive IV B) |, Il ve V C)I, Il ve IV 
R D) Il, Il ve V E)L ll, IV ve V 
2 
Nİ 
2 
Z 
A 
Ho O(s) * ısı -—— H*(suda) - OHYsuda) 
denge tepkimesi için 259C de K,,, - 1.1014 tür. 
Buna göre, saf su ile ilgili; 
Il. 40*CdepH—-pOH</7/dir. 
Il. 259 defHH.JOH7- 1.1014 tür. 
Il. 109C de (H*). (OH71 < 1.1014 tür. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız Il B) | veli C)i veli 
D) Il ve Il E)L il ve Ili 
18 Diğer sayfaya geçiniz. 


AYT ( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 3 ) 
11. Bir metali korozyondan korumak için metale, aktifliği | 13. > ” H. JH 
bu metalden daha fazla olan bir metal bağlanır. Bağ- H—Be-—H >B3” p — Se 
lanan bu metale kurban elektrot denir. l H H 
Buna göre, demirden (Fe) yapılmış bir su borusu- 
nu korozyondan korumak için; Yukarıda yapı formülleri verilen moleküller ile il- 
gili; 
Standart , — a 
Mİ İndirgenme Yarı İndirgenme I. Be—H sigma bağı, Be atomunun sp hibrit or- 
Tepkimesi Potansiyeli bitali ile H atomunun s orbitalinin uç uca örtüş- 
Ki mesi sonucu oluşur. 
2 — 2 
BS GM e sai Il. C — C pifr) bağı, C atomlarının hibritleşmeye 
Zn Zn?*(suda) * 2e- —> Znfk) —0,77 katılmayan p orbitallerinin yan yana örtüşmesi 
Al © AB*(suda) 4 3e'>Alk) -1,66 sonucu oluşur. 
Ii. Molekül geometrisi düzlem üçgen olan BH, 
Pb Pb? (suda) * 2e- — Pbfk) -0,12 a , ke ik 
molekülündeki B(bor) atomu sp? hibritleşmesi 
Eh Cr3t(suda) * 3e- — Cr(k) —-0,74 yapar. 
indirgenme yarı tepkimesi ve standart indirgen- ME VE ER all AX, olan CpHi, molekülünde 
me potansiyeli verilen metallerden hangisi kur- 5 sigma, 1 pi bağı vardır. 
ban elektrot olarak kullanılamaz? V. BeH, molekülündeki bağ açısı 180“ dir. 
(Fe2*(suda) * 2e- — Fefk) E9—-—0,44V) yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Pb B) Mg C) Zn D) Cr E) Al A)il ve V B) IlI ve IV CO)I,lI ve hil 
j D) II, Ili, IV ve V ELİ, NI, IV ve V 
2 
ES 
R 
$ 
A 
12. Temel haldeki elektron dağılımı 3p! ile biten X meta- 
linin bromlu bileşiği eritilerek elektroliz ediliyor. 
Normal koşullarda anotta 13,44 litre Br, gazı 
toplandığında katotta kaç mol X metali toplanır? 
(goBr) 
A) 0,1 B) 0,2 C)0,3 D) 0,4 E) 0,5 
19 Diğer sayfaya geçiniz. 
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1. 
2. 


Bu testte 13 soru vardır. 


Bu testin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


X, Y, Z ve T baş grup elementlerinin birinci iyon- 
laşma enerjisinin atom numarası ile değişimi grafiği 
aşağıda verilmiştir. 


1 Birinci iyonlaşma enerjisi (kJ/mol) 


> Atom numarası 


Buna göre, ardışık sıralanan X, Y, Z ve T atomları 
ile ilgili, 
I. X alkali metal ise Z 4A grubundadır. 
Il. X'in değerlik orbital türü s ve p ise T'nin hidro- 
jenli bileşiğinin sulu çözeltisi asidiktir. 


III. Dört atomda aynı periyottadır. 


X: n-2 ve (/-1 kuantum sayılarında bulunan en 
fazla elektron sayısıdır. 


Y: nz3 enerji seviyesinde m, değeri olan en 
fazla elektron sayısıdır. 


Yukarıda verilen bilgilere göre, “in Y'ye oranı 


X 
? ) kaçtır? 
(iy) ii 


X gazının farklı sıcaklık ve basınçlarda ideallikten 
sapma durumları aşağıdaki grafikte verilmiştir. 


IV. Y'nin değerlik elektron sayısı 2 veya 5 tir. E AT) al 
yargılarından hangileri doğrudur? & 
A) ivelli B) Ill ve IV C)i ve IV Ş 
D) Il, III ve IV E) LİLİ ve IV 
> P (atm) 
Buna göre, 
I. X gazının ideallikten en uzak olduğu sıcaklık T 
dir. 
İL. Sıcaklık değerleri arasındaki ilişki Ta > T, > T, 
şeklindedir. 
Ili. Grafikteki k doğrusu ideal gaz koşulunu ifade 
eder. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli 
D) Ii veli E) Il velli 
20 Diğer sayfaya geçiniz. 


EE ( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 4 ) 


Yoğunluğu 1,2 g/cm3 olan kütlece “036,5 luk HCI | 6. Sabit hacimli bir kapta 

çözeltisi kullanılarak oda koşullarındaki pH de- CO(g) * CI, (0) — COCI, (9) 
ğeri 1 olan 3,6 litrelik çözelti hazırlamak için HCI 
çözeltisinden kaç mililitre alınması gerekir? 


(HCI: 36,5) 
A) 30 B) 45 C) 50 D) 75 E) 100 


tepkimesi dengedeyken kaba aynı sıcaklıkta bir 
miktar CO gazı eklendiğinde; 


I. Yalnız CO gazının derişimi artar. 
IL.. İleri yöndeki tepkime hızı artar. 
III. Ci, gazının kısmi basıncı azalır. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il CO)I veli 
D) Il ve İli E) Ivelll 


5. C,H,,O, genel formülündeki bir bileşiğin 12 gramı 
tamamen yakıldığında 40 kJ ısı açığa çıkmaktadır. 


Palme Yayinevi 


Bileşiğin molar yanma entalpisi — 200 kJ olduğu- 
na göre, formüldeki “n” değeri kaçtır? 


(H1, C:12, 0:16) 
A) 1 B) 2 Cc)3 D) 4 E)5 


21 Diğer sayfaya geçiniz. 
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Gerçekleşmiş bir kimyasal tepkime örneği aşağıda | 8. o Monoprotik bir kuvvetli bazın 100 ml'lik sulu çözel- 
verilmiştir. tisi 0,1 molar HCI sulu çözettisiyle titre ediliyor. 
Titrasyon verileri 
ev —) X ç sexe) mL HCI (suda) pH 
(0) 12,40 
A) (B) (©) 
Tepkime ile ilgili; > VE 
ei Bi 10 11,60 
Bilgi Doğru Yanlış 
12,5 11,44 
Il. Xş ve Yp tanecikleri yeterli ki- v 
netik enerjiye sahiptirler. 15 11,26 
II. o B maddesi aktifleşmiş kom- v 20 7,00 
pleks olup kinetik enerjisi A ve 
C maddelerine göre yüksektir. Gi 28 
Il. B maddesi C maddesinden v 28 2,42 
daha kararlıdır. 30 2,24 
yukarıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olma durum- 40 1,72 
ları “/” işareti ile belirtilmiştir. 50 1,28 
Buna göre, hangilerinde “/” işareti uygun yerde 
iie “— g $ li 25C de yapılan titrasyon deneyinde tablodaki 
e veriler elde edildiğine göre, aşağıdaki yargılar- 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli dan hangisi yanlıştır? 
D) | ve ll E)I, il ve lll ğ A) 20 mL HCI sulu çözeltisi ilave edildiğinde eşde- 
S ğerlik noktasına ulaşılır. 
vw 
k B) Deneyde kullanılan baz çözeltisinin derişimi 


0,02 molardır. 


C) Eşdeğerlik noktasından sonra pOH değeri 7'den 
küçüktür. 
D) 20 mL HCI eklendiğinde oluşan tuz hidroliz ol- 


maz. 


E) Eşdeğerlik noktasındaki çözelti buharlaştırılırsa 
nötr tuz elde edilir. 


22 Diğer sayfaya geçiniz. 
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9. Oda koşullarında saf suya bir miktar Agi katısı eklen- 
diğinde bir miktar Agl katısı dibe çökmektedir. 


Agı katısı 
A 


Bir süre sonra kapta 
Agi(k) 


Ag*(suda) * I(suda) * ısı 


dengesi kurulmaktadır. Aynı sıcaklıkta, 


İsim Dipteki katı Dipteki katı 
$ miktarı artar omiktarı azalır 
Il. o AgNOgkatısı 7 
eklemek 
II. o Nal katısı 
eklemek 
IN.  Safsu 4 
eklemek 


işlemleri ayrı ayrı yapıldığında dipteki katı kütlesinin 
artma veya azalma durumları “/” işareti ile belirtil- 
miştir. 
Buna göre, “/” işareti hangilerinde uygun yerde 
kullanılmıştır? 
A) Yalnız | 

D) li ve lll 


B) Yalnız Il O)I veli 


E) | vell 


Palme Yayinevi 


—i 
EJ 


v 
X kabı 


Z 
çözeltisi 


v 
Y kabı 


v 
Z kabı 


Şekildeki X, Y ve Z metallerinden yapılmış kaplar 
içerisinde verilen çözeltiler bulunmaktadır. 


Belli bir süre sonra sadece X ve Y kaplarında aşınma 
olduğu gözlenmektedir. 


W 
NA 
Metal Tuz köprüsü Metal 


elektrot |» elektrot 


Buna göre, yukarıdaki pil düzeneğinde, 


I. kap Il. kap 
I. X 7£ 
II. M Xx 
INI. 7£ Y 


tabloda verilen metallerden yapılan elektrotlar ve 
bu metallerin çözeltileri göz önüne alındığında 
hangileri için elektronlar 1. kaptan Il. kaba doğru 
hareket eder? 
A) Yalnız | 


D) | veli 


B) Yalnız Il C) | veli 


E) İI,livelli 


23 
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KİMYA TESTİ ) ( DENEME 4 ) 


12. 1. KOH4#CI,>KCI4KCIO,4H,O 
İk GÖ 4900 
IN. HBr 4 H,O, > HO 4 Br, 


FeCi,(s) IV. FeBr, * Br, > FeBr, 


SnBr,(s) Yukarıdaki denkleşmemiş indirgenme-yükselt- 
> Gul,(s) genme tepkimelerinin hangilerinde elektron alış- 
verişi aynı tür atomlar arasında olur? 


Yukarıdaki kapta FeCl,, SnBr, ve Cul, sıvıları elekt- A) Yalnız ll B) Il ve IV C)i veli 


Fe Me D) 1, Ili ve IV E) LİL ve IV 


Buna göre, sırasıyla anotta açığa çıkan element- 
ler ile katotta açığa çıkan metaller aşağıdakiler- 
den hangisinde doğru verilmiştir? 


(Elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki: 


Fe>Sn>H,>Cu>1->Br->CI-) 


Anot Katot 
A) lo, Bro, Clo Fe, Sn, Cu 
B) CI,, Br,, İp Cu, Sn, Fe 
C) Iç, Br, Cip Cu, Sn, Fe 
D) CI, Bro, İç Fe, Sn, Cu 
E) Bro, Clo, İp Sn, Fe, Cu 


13. A gruplarında bulunan X ve Y elementleri ile ilgili şu 
bilgiler veriliyor; 


Palme Yayinevi 


» X elementinin değerlik elektron sayısı 6 olup, 
ortaklanmamış değerlik elektron sayısı 4'tür. 


se Y elementinin değerlik elektron sayısı 2'dir. 


Buna göre, X ve Y elementlerinin hidrojen ile 
oluşturduğu H.X ve YH, bileşikleri ile ilgili; 


Il. XH, bileşiğinin molekül geometrisi kırık doğru- 
dur. 


1. YH, molekülü apolardır. 
III. İkisinin de VSEPR gösterimleri aynıdır. 
yargılarından hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C)i veli 
D) 1 ve lll E) Il ve İl 


24 Diğer sayfaya geçiniz. 


AYT ) i KİMYA TESTİ ) ( DENEME 5 ) 


1. 
2. 


Bu testte 13 soru vardır. 


Bu testin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


(ee) 1. periyodun 2. elementi ile 2. periyottaki 
toprak alkali metalinin kimyasal özellikleri 
benzerdir. 


(ss) 3. ve 4. periyodun üçüncü elementlerinin 
temel hâldeki elektron dizilişi p! orbitali ile 
biter. 


(EE) p bloğundaki elementler oda koşullarında 
katı, sıvı ya da gaz hâlde bulunabilirler. 


(e) 4. periyot 7B grubundaki elementin 2 yüklü 
iyonunun elektron dizilişi 343 orbitali ile biter. 


(e) 2. periyottaki soy gazın / — O kuantum sayı- 
sındaki toplam elektron sayısının, 0—1 ku- 


antum sayısındaki toplam elektron sayısına 


2. 


BOYLE YASASI: Sabit sıcaklıktaki ve sabit mol sa- 
yısındaki gaz için hacim, basınçla ters orantılıdır. 


4 Hacim (L) 


N—< Xx 


> Basınç (atm) 


Boyle Yasası'na göre hacim ve basınç ilişkisini 
gösteren grafikteki X, Y ve Z gazları ile ilgili; 


2 Koşul Açıklama 
oranı — 'tür. 
ö Sıcaklık ve Gaz yoğunlukları arasındaki 
kütleleri aynı ilişki d, > dy >d, şeklindedir. 
Periyodik cetvel ile ilgili yukarıdaki bilgiler doğru -- 
ise “D”, yanlış ise “Y” yazıldığında aşağıdakiler- li Ii. o Mol sayısı ve Z gazının ortalama kinetik 
den hangisi elde edilir? “ basınçları aynı enerjisi, Y gazının ortalama 
E kinetik enerjisinden fazladır. 
A) Y,D,D,Y,D B)Y,Y,D,D,D Ki 
LN Mol sayıları ve Basınçları arasındaki ilişki 
İN ELE Mal 2 hacimleri aynı X>Y>7Z şeklindedir. 
ED,D,Y,D,D 
MV. Sıcaklık, basınç (o Y gazının difüzyon hızı, X 
ve kütleleri aynı gazının difüzyon hızından 
fazladır. 
ifadeleri doğru ise (D), yanlış ise (Y) olarak |, Il, Ill 
ve IV yolunu izleyerek sıralandığında aşağıdaki- 
lerden hangisi doğru olur? 
A) Y,D,Y,D B)D,Y,Y,D O0)D,Y,D,D 
D)D,D,Y,Y ED,Y,D,Y 
25 Diğer sayfaya geçiniz. 


AYT ( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 5 ) 
3. 4 Çözünürlük (g/100 g su) 5. A Entalpi (kJ) 
X,(9) * Y,() 
750 2XY() 
EM g 
| 500 
i 
i İ 4d X,Y(9) * 1/2Y (9) 
> Sıcaklık ©C) 
10 45 
Şekildeki grafik bir tuzun çözünürlüğünün sıcaklıkla Yukarıda verilen entalpi grafiği ile ilgili; 
değişimine aittir. 459C'de 80 gram doygun X çözel- 
tisi 109C'ye kadar soğutulduğunda 20 gram X tuzu AR dar la 
çöküyor. » Xalg) * Yala) — 2XY(o) -250 
Buna göre, X tuzunun 109C'deki çözünürlüğü (m) 
di Ni e XV) * Zelal » 2XV6) #400 
A) 10 B) 20 Cc) 30 D) 40 E) 50 
1 
Vİ evla)» Yala) » Xalg)s Yalg) 850 
verilenlerden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız Il B) Yalnız Il C) | vellil 
D) | veli E) Il ve lll 
z 
S 
2 
k 6. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? 
4. Kütlece yüzde derişimleri aynı olan 100 mL ve 200 A) 2XY,—X,* 2Y, 
mL hacimli NaCı sulu çözeltileri karıştırılıyor. tepkimesinin hızı, temas yüzeyinden etkilenmi- 
Elde edilen çözeltinin 100 mL lik çözeltiye göre, yorsa XY, maddesi gaz hâlde olabilir. 
I.. Öz kütle 1 
B) 1. CO(9) * 5 Ozlg) — CO3(9) 
Il. Çözünen tuzun mol sayısı : 
* — * 
Il. Molar derişim Ii. 5Fe*”” (suda) -* MnO) (suda) * 8H” (suda) — 
34 24 
niceliklerinden hangileri daha büyüktür? e O 
Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkimelerden |. tep- 
A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Il , il 
kime, Il. tepkimeden daha hızlıdır. 
D) li ve Ili E)I, Il ve lll 
C) Kimyasal bir tepkimenin sıcaklığını artırmak eşik 
enerjisini değiştirmezken, eşik enerjisini aşan ta- 
necik sayısını arttırır. 
D) Tek basamakta gerçekleşen 
2C(k) * Oz(g) — 2C0(9) 
tepkimesinin derecesi 1'dir. 
E) Kimyasal tepkimelerde zamanla ürünlerin oluş- 
ma hızı azalır. 
26 Diğer sayfaya geçiniz. 


(er N 


KİMYA TESTİ 


İl DENEMES 


X4(9) *-3Y, (9) -— 2XY, (9) 


tepkimesinin 2739C deki ileri hız sabiti (kj) 3, geri hız 

sabiti (k,) 12'dir. 

Buna göre; 

1 3 
XY (9) -— 5 Xe(9 * a (9) 


tepkimesinin 2739C deki kısmi basınçlar türün- 


den denge sabiti (K,,) aşağıdakilerden hangisidir? 


MgCoO,(k) - 2HCI(suda) —> 
MgCl,(suda) * CO,(9) * H>0(9) 


9. 


tepkimesine göre normal koşullarda 2,24 litre ha- 
cim kaplayan CO, gazı oluşması için, aşırı miktarda 
MgCoO, katısı ile 200 ml'lik HCI çözeltisi tam verimli 
tepkimeye girmektedir. 


Buna göre, oda koşullarında bulunan HCI çözel- 
tisinin pH değeri kaçtır? 


A) 14 B) 6 C)7 D) 1 E)0 
A))89,66 B)67,;22 C)448 D224 RK 112 
10. 
Tuz ——u 
Cufk) 
200m 
8 0,1 M CuNO,(suda) 0,1 M CuNO,(suda) 
, 1. kap 2. kap 
Pbi,(suda PbSO,(su © Yukarıdaki pil sistemine aşağıdaki işlemler ayrı ayrı 
X uygulandığında, pilin çalışma /çalışmama durumu 
K “/” işareti ile belirtilmiştir. 
tC vc i Pil Pil 
tem Çalışır o Çalışmaz 
Aynı sıcaklıkta hazırlanan yukarıdaki eşit hacimli Il. 2. kabaaynı sıcaklıkta 
doygun çözeltilerdeki Pb2* iyonlarının mol sayıları 200 mL saf su ekleme 4 
eşittir. 
. Il. o 1. kaba200OmL0O1M 
Mi CuNO, çözeltisi ekleme 4 
I. t9C de Pbi, ve PbSO, katılarının sudaki çözü- — 
nürlükleri IN. o 2. kaba bir miktar K,S 
ekleme 4 
IL. tC de Pbi, ve PbSsO, katılarının çözünürlük 
çarpımları (Ko) MW. . Aynı sıcaklıkta 1. kaptaki 
özeltini d 
IN. Çözünmüş Pbi, ve PbSsO, katılarının mol sayı- m Mk 4 
ları 
niceliklerinden hangileri eşittir? e 4 Kal va eki 
yüzeyini büyütme 7 
A) Yalnız | B) | ve İl CO) | vellil 
D)lI ve lil E)I, Il ve lll Buna göre, hangisinde “/” işareti uygun yerde 
kullanılmamıştır? 
(Cu,S katısının çözünürlüğü ihmal edilecektir.) 
A)I B) Il C) ll D) IV EV 
27 Diğer sayfaya geçiniz. 


an 


KİMYA TESTİ 


DENEME 5 


HN 


12. 


Seri bağlı iki elektroliz kabından birincisinde Fest, 
“ dlğeriiide Xn* iyonları bulunmaktadır. Devreden bir 
süre akım geçirildiğinde; birinci kabın katodunda 
11,2 gram Fe, diğer kabın katodunda 0,3 mol X katı- 
sı toplanmaktadır. 


Buna göre, 
I. XY307 
IL. X(ZOz)> 


ıl. X(TO,)> 


yukarıdaki bileşiklerde altı çizili elementlerin 
yükseltgenme basamakları arasındaki ilişki için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


(Fe: 56, X baş grup metalidir.) 
Ali>ızlı B) II >1>1l Ol >1> | 
Di>li>ll E i>ll>1 


X(suda) 


Yukarıdaki kapta X'in sulu çözeltisi elektroliz edilir- 
ken çözeltinin bazik özelliği azalıyor. 


Buna göre, X maddesi, 

Il Cu(NOz)> 

II. CaSO, 

Il. MgCli, 
maddelerinden hangileri olamaz? 
(Elektron verme eğilimleri 
Ca>Mg>H,ş>Cu>CI>OH-> NOZ > SOJ) 
A) Yalnız Il 

D) | ve lil 


B) Il ve İl C) | veli 


E) Lil veli 


Palme Yayinevi 


13. 


Molekülün Hibritleşmiş gC atomunun 
formülü elektron dizilimi 
1. CpHg a. 1s? 2(sp?)! 2/(sp2)! 2(sp?)İ 2p1 
2.C>H> b. 1s2 2(sp9)! 2(sp3)! 2(sp39)! 2(sp9)! 
3. CHg c. 1s? 2(sp)! 2(sp)! 2p) 2p) 


Tabloda molekülün formülü ile hibritleşmiş g€ ato- 
munun elektron dizilimi verilmiştir. 


Buna göre; 
Il. Doğru eşleştirme 1a, 2c, 3b şeklindedir. 


Il. Moleküllerdeki 
bağ uzunlukları ilişkisi 3 > 1 > 2 şeklindedir. 


karbon atomları arasındaki 


Il. Moleküllerindeki C — H bağ açıları arasındaki 
ilişki 2 > 1 > 3 şeklindedir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | 
D) li ve lll 


B) Yalnız Il C) | veli 


E) Lil velli 


28 


Diğer sayfaya geçiniz. 


AYT 


W 


KİMYA TESTİ 


2 


DENEME6 (| 


1. 
2. 


Bu testte 13 soru vardır. 


Bu testin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


Periyodik sistemin A gruplarında ve aynı periyotta 
olduğu bilinen X, Y ve Z elementlerinin ilk beş iyon- 
laşma enerjileri kJ/mol cinsinden aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 


Element — İE, İE, İE5 
X 786 1577 3232 4356 o 16091 
Vf 496 o4565 6912 9540 13360 
Zi 737 1450 7732 10550 13620 


Buna göre, X, Y ve Z elementleri ile ilgili; 


I. Değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki 
X>Z >Y şeklindedir. 


Il. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru Y, Z, X 
şeklinde sıralanırlar. 


INI. Atom çapları arasındaki ilişki Y > Z > X şeklin- 


CO, gazına ait faz diyagramı aşağıda verilmiştir. 


Basınç (atm) 
4 


Buharı Gaz 


> Sıcaklık (C) 
-78,5 —56,4 gizil 


Buna göre, 


I. OB eğrisi üzerindeki noktalar maddenin fark- 
lı sıcaklık ve basınçlardaki erime veya donma 
noktalarını gösterir. 


Il. O noktasında madde katı, sıvı ve buhar halde 
görülebilir. 


IN. Sıkıştırılarak sıvılaşmanın olabileceği en yüksek 
sıcaklık 31 ,19C'dir. 


dedir. 

yargılarından hangileri doğrudur? Hi IV. —589C sıcaklık 4 atm basınçta madde gaz hal- 
g dedir. 

A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli 3 
5 yargılarından hangileri yanlıştır? 

D) II ve lll E) |,il veli R 
Ki A) Yalnız Ill B) Yalnız IV C) Ive V 
D) Il ve lll E) IllvelV 

29 Diğer sayfaya geçiniz. 


KİMYA TESTİ 


DENENE 6 


Na | 


Şekildeki birleşik kaplarda aynı sıcaklıktaki He ve 
CO, gazları bulunmaktadır. Musluk açılıp gazların 
karışması sağlandıktan sonra sistemin son mutlak 
sıcaklığı yarıya düşürülüyor. 

Buna göre, sistemin son basıncı kaç cm Hg olur? 
A) 18 B) 36 E) 90 


070 D72 


5. 


Gk) * 2 0z(a) — GOL) 


COlg) * 2 0z(0) — CO) 


Yukarıdaki tepkimelerin standart koşullardaki AH 
değerleri bilinmektedir. 
Buna göre, 
Il. CO, gazının molar oluşma ısısı 
Il. C katısının molar yanma ısısı 
IN. CO (9) * C(k) — 2C0(9) 
tepkimesinin ısısı 


değerlerinden hangileri bulunabilir? 


A) YalnızIl B) Yalnız ll C) | veli 
D) ll ve lll E) |,il veli 
Bir çözeltinin derişim-hacim grafiği aşağıda verilmiştir. 
A Derişim (M) 
Gi 1 
Si 6. SO,(9) * 5 92.9 — SO:(9) 
k denklemine göre sabit sıcaklıkta 500 mL kapta 
» Çözelti hacmi (ml) 25,6 gram SO, gazı yeterince O, gazı ile tam verimle 
tepkimeye girerek 240 saniyede SO, gazını oluştu- 
ruyor. 
Buna göre, 
Buna göre, aynı sıcaklıkta, 
M değeri 0,6 dır. 
—> iü .. I. soru: O, gazının harcanma hızı kaç g/dk'dır? 
Il. soru: SO, gazının oluşma hızı kaç M/dk'dır? 
( ) Çözeltilerin A, B ve C noktalarında kütlece 3 gaz $ Gi 
— yüzdeleri arasındaki ilişki A > B > C şeklin- sorularının cevapları aşağıdakilerden hangisinde 
dedir. doğru olarak verilmiştir? (O,: 32, SO,: 64) 
(ER ai .. 
çe) V değeri 200 dür. I. soru IL. soru 
A) 3,2 0,4 
©) B noktasındaki çözelti A ya göre seyreltik, C B) 0.8 02 
ye göre derişiktir. i i 
0) 0,8 0,4 
yargıları doğru ise “/” yanlış ise “X” işareti ile sı- D) iğ g2 
rasıyla hatasız değerlendirildiğinde aşağıdakiler- il i 
den hangisi doğru olur? 8) 1,6 0,4 
Ag BM 94 DM Bü) 
30 Diğer sayfaya geçiniz. 
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ç 


KİMYA TESTİ 


DENENE 6 


Il | 


A Molekül sayısı 


> Kinetik enerji 


7 


CO, gazının yukarıda verilen 
GOşla) > Olg) * 2 Ola) 
tepkimesiyle ilgili iki ayrı deneyde molekül sayısı - 
kinetik enerji grafiği verilmiştir. 
Buna göre, 


I. Her iki durumda da etkin çarpışma sayısı aynı- 
dır. 


II. E 


ap 


dir. 
IN. E 


aş 


katalizörlü tepkimenin aktifleşme enerjisi- 


de tepkime hızı daha fazladır. 
yargılarından hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız | 

D) | ve ll 


B) Yalnız Il C) | vellil 


E) Il ve lll 


Palme Yayinevi 


8. 


2XY3(9) — X,(9)* 3Y,(9) 
sabit hacimli kapta gerçekleşen tepkimeye 
I. Başlangıçta katalizör kullanılıyor. 
Il. Denge anında sıcaklık arttırılıyor. 
işlemleri yapılıyor. 


İşlemler sonucunda derişimler türünden denge sabi- 
tinin sayısal değerinin arttığı tespit ediliyor. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Katalizör dengenin daha kısa sürede oluşmasına 


etki etmiştir. 


B) Sıcaklık artışının denge sabitinin sayısal değerini 
arttırması tepkimenin endotermik olduğunu gös- 
terir. 


GC) Katalizör kullanımının denge sabitinin değerinin 
artışına katkısı olmamıştır. 


D) Katalizör aktifleşme enerjisinin değerini düşür- 
müştür. 


E) Sıcaklık aktifleşme enerjisini değiştiremediğin- 
den denge süresine etkisi olmamıştır. 


XY(K) ısı — Xİ (suda) * Y (suda) 


tepkime denklemine göre saf suda çözünen XY tu- 
zunun doymamış çözeltisi aşağıda verilmiştir. 


Doymamış 


XY çözeltisi 


Buna göre, XY çözeltisini doygun hale getirmek 
için, 

I. Sıcaklığı arttırmak 

Il. Aynı sıcaklıkta su buharlaştırmak 


Ii. Kaba aynı sıcaklıkta yeteri kadar NaY tuzu ek- 
lemek 


işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? 
A) Yalnız | 
D) II ve Ili 


B) Yalnız Il CO)I veli 


E) I,ilvellii 


31 


Diğer sayfaya geçiniz. 
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KİMYA TESTİ 


İİ  DENEME6 


299C'de öz kütlesi 1,2 g/mL olan kütlece 
966,3'lük HNO, çözeltisinin 100 mL'sine aynı 
sıcaklıkta 1,1 litre su ekleniyor. Buna göre, olu- 


şan yeni çözeltinin pH değeri 
Il. 259C sıcaklıkta Ba(OH), katısı için çözünürlük 


çarpımı Koç — 5.104 tür. Buna göre, aynı sı- 
caklıkta doymuş Ba(OH), çözeltisinin pH değeri 


12. 60 gram bakır çatal, gümüş metali ile kaplanmak is- 
tenmektedir. Bakır çatal, içinde AgNO, çözeltisi bu- 
lunan elektroliz kabının katoduna bağlanarak 9,65 
amperlik akımla elektroliz edilmektedir. Bakır çatal, 
gümüş ile kaplandığında kütlesi 92,4 gram olarak öl- 
çülmektedir. 


Buna göre, elektroliz süresi kaç dakikadır? 


(1 F - 96500 C/mol elektron, Ag: 108) 


Yann 'dir. 
Sulu çözelti dengeleri ile ilgili yukarıda verilen A) 5 B) 10 C) 25 D) 50 E) 100 
bilgilere göre, X * Y 'nin sayısal değeri kaçtır? 
(HNO;; 63) 
A)3 B) 6 Cc)8 D) 10 E) 14 
z 
S 
2 
Z 
A 
e LR ” 13. H—CEC-—H 
11. Bir galvanik hücre tepkimesi ve standart hücre po- ii 
tansiyeli aşağıda verilmiştir. formülüne sahip bileşik ile ilgili; 
Fe(k) 4 2Ag* (suda) —— 2Ag(k) * Fe?* (suda) I. Karbon atomları üzerinde hibritleşmeye katıl- 
E 4124V mayan p orbitalleri pi bağını oluşturur. 
hücre “Tİ; 
Büt are: Il. Tüm sigma bağları sp-s orbital eşleşmesi ile uç 
; ü uca örtüşerek oluşmuştur. 
Fe“ 2e — Felk 
e Il. Karbon atomlarının hibritleşmesi 
indirgenme yarı tepkimesinin standart potansi- 
yeli kaç volttur? e 
klinde ifade edilir. 
(Ag*(suda) * 2e- — Agik) OE“ - 40,80V) e Ke 
A) -0,54 B) -0,44 O) -0,34 yargılarından hangileri doğrudur? (,H, 4C) 
D) 40,44 E) 42,04 A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | vellil 
D) II ve lll E) | vell 
32 Diğer sayfaya geçiniz. 
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DENEME7 


1. 
2. 


Bu testte 13 soru vardır. 


Bu testin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


Bir elemente ait temel hal elektron dağılımında en 
yüksek enerjili orbitalinin n - 4 ve /- 1 kuantum 


sayılarına ait olduğu bilinmektedir. 
Bu orbitalde m, — 47 ve M,- -z değerlerine 
sahip 3'er elektron bulunmaktadır. 


Buna göre, elementin proton sayısı kaçtır? 


A)18 B)28 C)30 D32 E)36 


50 gram benzene (CgHg), içinde moleküler olarak 
çözünen X mol organik bileşiği eklenerek ile bir çö- 
zelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin kaynamaya başladı- 
ğı sıcaklık saf benzeninkinden 10,49C daha yüksek 
olarak ölçülüyor. 


Buna göre, benzen içerisinde çözünen organik 
bileşiğin mol sayısı (X) kaçtır? (Organik bileşiğin 
uçucu olmadığı ve benzenin kütlesinin azalmadığı 
varsayılacaktır. Benzen için molal kaynama noktası 
yükselmesi sabiti, K, — 2,6 *C/m) 


A)01 B02 0025 DO4 HOS 


2. Bilgi Aynı şartlarda He gazının difüzyon hızı, X gazı- $ 4. Yarı geçirgen Zar 
nın difüzyon hızının 2 katıdır. Gi g 7” 
Yukarıdaki bilgi Ö kildeki eşit bölmelendiril- £ p m | 
| giye ai şekildeki eşit bölmelendiri $ EĞ 
miş cam borunun iki ucundan aynı koşullarda bu- © 7 
lunan mor renkli X gazı ile sarı renkli SO, gazı aynı 
anda gönderiliyor. 
P AL ME 
X9) SO2(9) Su moleküllerinin geçişine izin veren yarı geçirgen 
zar ile ayrılmış sistemde X bölmesine saf su ve Y 
> — bölmesine de tuzlu su çözeltisi eşit hacimde konula- 
Buna göre, SO, gazı E noktasına geldiği anda bo- e : 
rak bir süre bekleniyor. 
runun hangi noktaları renksiz olur? 
Buna göre, bekleme süresinin tamamlanması 
(He: 4, 0: 16, S: 32) 
sonucu; 
A) P- A arası B) P - E arası C)A-E arası 1. Osmoz olayı gerçekleşir. 
ikale m Il X ve Y bölmelerinde aynı derişimde tuzlu su 
bulunur. 
IN. Y bölmesinde sıvı seviyesi zamanla yükselir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C)I vellil 
D) Il ve lll E)L il ve Ili 
33 Diğer sayfaya geçiniz. 


( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 7 ) 
NH, ve CO, gazlarının standart koşullardaki mo- | 7. 2 litrelik bir kapta, 
lar oluşum entalpileri bilindiğine göre; 2N0(9) - 2NO(9) * O>(9) 
1. Nala) * SH>(9) — ZNH3f9) tepkimesi gerçekleşirken 300 saniye sonunda 
Il. NHglg) NHgts) 0,5 mol NO, gazı harcanmaktadır. 
11. CO(g) * 5 O:l9 > CO>lo) Buna göre, O, gazının ortalama oluşma hızı kaç 
tepkimelerinden hangilerinin entalpileri hesapla- mol/L.dk'dır? 
2 
namaz A)5.10-2 B) 2,5.10-2 0) 2.102 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) II ve lll D) 1,5.10-2 E) 1.102 
D) | veli E) | vellii 
z 
-8. N>0(9) * Hala) -— N,(9) * H,O(g) AH<0 
X(k) * Ozla) » XOzlk) * 300 kkal k Yukarıdaki denge sistemine yapılan bir etki sonu- 
24 gram XO, bileşiği, standart koşullarda ele- cunda derişimler türünden denge sabiti (K,) değeri- 
mentlerinden oluşurken 120 kkal ısı açığa çıktı- nin değişmediği buna karşılık sadece H,O gazı deri- 
ğına göre, X elementinin atom kütlesi kaçtır? şiminin arttığı gözleniyor. 
(0: 16) Buna göre, sisteme aşağıdakilerden hangisi uy- 
2 
A) 20 B)22 C)J24 D26 E28 gülamimişir 
A) Sabit hacimde ve sıcaklıkta ortama H, gazı ek- 
lenmiştir. 
B) Sabit sıcaklıkta sistemin hacmi arttırılmıştır. 
C) Sabit hacimde ve sıcaklıkta ortama N,O gazı ek- 
lenmiştir. 
D) Sabit hacimde sıcaklık düşürülmüştür. 
E) Sabit hacimde ve sıcaklıkta ortamdan N, gazı 
uzaklaştırılmıştır. 
34 Diğer sayfaya geçiniz. 
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200 mL 0,05 M HCI çözeltisi ile 100 mL 0,4 M NaOH 
çözeltisi oda sıcaklığında karıştırılıyor. 


Oluşan karışım ile ilgili tabloda verilen bilgiler, doğru 


ve yanlış olma durumuna göre “y/” ile işaretlenmiştir. 


Doğru Yanlış 


OH iyonları derişimi 0,01 
molardır. 


4 


pOH değerinin pH 


değerine oranı 13'tür. 


ıl Karışım, kırmızı turnusol 
” — kağıdını maviye boyar. v 

H* iyonları derişimi 

1410-12 molardır. v 


Karışım, elektrik akımını 
iletir. v 


Buna göre, tablodaki bilgilerden kaç numaralı 
olanında “/” işareti uygun yerde kullanılmamış- 
tır? 


A)V B)V o) ll DJ Il p)| 


Palme Yayinevi 


10. XY, katısının 409C'deki çözünürlüğü, 209C'deki çö- 


zünürlüğünden fazladır. 
Buna göre, 
XY2(k) 


X>* (suda) * 2Y (suda) 
denge tepkimesi ile ilgili; 
I. Minimum enerji eğilimi çözünme lehinedir. 
II. XY, katısı, suda endotermik çözünür. 


IN. Sıcaklık artırıldığında çözünürlük çarpımının 
(Kçç değeri artar. 


yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 
D) II ve Ili 


B) | veli O) | ve lll 


E) Lil velli 
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AYT ( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 7 ) 
11 W 


12. 9650 Coulomb elektrik yükü kullanılarak MgCi, sıvısı 
elektroliz edilmektedir. 


Tuz köprüsü 


MY De Mili Buna göre, 


» Katotta toplanan Mgkatısı a gramdır. 
— B e» Anottatoplanan Cl, gazı normal koşullarda 
i 1 b litre hacim kaplar. 


yukarıdaki boşluklara aşağıdaki sayısal değer- 
1 2 lerden hangisi getirilirse doğru olur? 

(Mg: 24, 1 F- 96500C) 

Şekildeki pil sisteminde aynı sıcaklıkta 2. kaba bir 
miktar Cu(NO,), katısı eklenerek çözülürse pil gerili- a b 
mi artmaktadır. 


A) 2,4 iz 

Buna göre, pil sistemi ile ilgili; B) 12 112 
1. Mn elektrot anot, Cu elektrot katottur. C 

) 17 2,24 

Il. Tuz köprüsündeki anyonlar 1. kaba doğru ha- D) 06 112 
reket eder. ? , 

E) iz ti 


II. Pilin şematik gösterimi 
Cufk) / Cu?2*(suda) // Mn?*(suda) / Mn(k) 
şeklindedir. 


IV. 1. kaba sabit sıcaklıkta saf su ilave edilirse pil 
potansiyeli artar. 


V. Metallerin yükseltgenme potansiyelleri arasın- 
daki ilişki Mn > Cu şeklindedir. 


Palme Yayinevi 


yargılarından hangisi yanlıştır? 
A)I B) Il GC) Il D) IV E)V 


13. VSEPR gösterimi AX, şeklinde olan bileşik ile il- 
gili; 
I. Merkez atomunda ortaklanmamış değerlik 
elektron çifti bulunmaz. 


Il. Sigma bağı sayısı ile bağlayıcı elektron çifti sa- 
yısı farklıdır. 


IN. A: gC iseXgF olabilir. 
yargılarından hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli 
D) | ve lil E) Il ve İll 


36 Diğer sayfaya geçiniz. 
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Ni İl 


1. 
2. 


Bu testte 13 soru vardır. 


Bu testin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


1. 


Yusuf, öğretmeninin atomun kuantum modeli ile 
hazırladığı doğru (D)- yanlış (Y) etkinliğini aşağıdaki 
gibi işaretlemektedir. 
Bilgi Doğru Yanlış 
Orbitalin şeklini ve bir enerji 
düzeyinde kaç tane alt enerji 
I. düzeyi olduğunu veren kuan- / 
tum sayısına açısal momentum 
kuantum sayısı denir. 


Baş kuantum sayısı (n) 2 değe- 

rini aldığında, açısal momen- 

tum kuantum sayısı sadece 1 v 
ve 2 değerlerini alabilir. 


Bir atomda n — 3 ve / — 1 de- 
IN. ğerine sahip en fazla 6 tane Zi 
elektron bulunur. 


n—-3, (-2 vemp -0 kuan- 
IV. tum sayılarına sahip en fazla 2 7 
elektron bulunur. 


Baş kuantum sayısı (n) 4 ve 


1 
spin kuantum sayısı Mç > * — 
: V 
kuantum sayılarına sahip en 
fazla 8 elektron bulunur. 


Buna göre, Yusuf'un işaretlemelerinden hangisi 
uygun yerde kullanılmamıştır? 


AI B) Il o) ll D)V E)V 


Palme Yayinevi 


ideal pistonlu 
kap 


H,O (buhar) 


H,O(s) — 
e > 
e 


Şekildeki ideal pistonlu kapta 259C'de bir miktar saf 
su ve üzerinde He gazı bulunmaktadır. 


Bu kaba ayrı ayrı yapılan işlemlerdeki değişimler 
ile ilgili, 
Sıcaklık sabit 


iken piston 
aşağıya itilirse 


D 


İdeal pistonlu 
kapta sıcaklık 
artırılırsa 


© 


Suyun buhar 
basıncı 


He gazının 


& 
9) 
Dd 


© 
© 


kısmi basıncı 


HgO sıvı 
miktarı 


Toplam 
basınç 


tablodaki numaralı değişimlerden hangilerine 
“artar” şeklinde yazılmalıdır? 


A2, 3, 8,0 DO, DB 
908,8, 6 D) (2), (8, (6), (8) 
ONNO) 
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İİ © DENEME8 


MR 


X,Y(suda) 
© orsa) 


ER A 
l Il 
10*C 10*C 


3V 


Şekildeki kaplarda bulunan X,Y çözeltilerinin her iki- 
si de doymuştur. 


4. 


1 Potansiyel enerji (kJ) 


X,(9)3Y,(9) 


80 


> 
Tepkime koordinatı 


Yukarıda entalpi diyagramı verilen tepkime ile ilgili 
aşağıdaki sorular cevaplandırılmak istenmiştir. 


Buna göre, kaptaki çözeltiler ile ilgili; Soru Cevap 
I. Çözünen mol sayıları arasındaki ilişki nı, > n, 1. Girenlerin potansiyel enerjisi kaç 
şeklindedir. kJ'dir? 32 
Il. X* iyonu derişimleri eşittir. 
ei a. Ee 2. Xalg) * 3Y2(9) —> 2XYal9) 
IN. V eni derişimleri arasındaki ilişki Mı, > M, tepkimesinin entalpi değişimi kaç eğ 
şeklindedir. KJ'dir? 
yargılarından hangileri doğrudur? 3. 0,6 mol Y, gazı oluşurken kaç kJ 
A) Yalnız | B) | vel O)I veli ger 9,6 
D) II ve İl E)L, ll ve Il 
) ) 4. 2XY3(9) — Xolg) * 3Y2(9) 
tepkimesinin entalpi değişimi (AH) 80 
— kaç kJ'dir? 
8 5. 4,8 kJ enerji kullanıldığında nor- 
S 
R mal koşullarda kaç litre XY, gazı 4,48 
S harcanır? 
& 
Bülent her sorunun doğru cevabının 20 puan olduğu 
sorulara belirtilen cevapları vermiştir. 
Buna göre, sınavda 100 tam puan almak isteyen 
Bülent hangi sorunun cevabını değiştirmelidir? 
A)5 B) 4 Cc)3 D) 2 E)1 
38 Diğer sayfaya geçiniz. 


AYT ( KİMYA TESTİ ) ( DENENE 8 ) 
5. Sabit basınçta gerçekleşen, 6. A Tanecik sayısı 


2X(g) * Y(g) * 27(9) > T(g) * 2L(9) 


tepkimesi için sabit sıcaklıkta yapılan deney 


sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 


bnej XI MI IZI oTninoluşmahızı 
(mol/L) o(mol/L) (mol/L) (mol/L.s) 
1 0,2 0,2 0,2 4.10 
2 0,4 0,2 0,2 1,6.10-4 
3 0,2 0,4 0,2 4.10 
4 0,4 0,4 0,4 SDS Op 


Bu tabloya göre, aşağıdaki yargılardan hangisi 
yanlıştır? 
A) Tepkime hız sabitinin (k) sayısal değeri 5.10-9tür. 
B) Aynı sıcaklıkta X, Y ve Z gazlarının derişimleri 
0,1'er mol/L alınırsa T'nin oluşma hızı 
5.10-6 mol/L.s olur. 
C) Tepkime kabının hacmi aynı sıcaklıkta yarıya dü- 
şürülürse, tepkime hızı 4 katına çıkar. 


D) Tepkime hız denklemi r - k-IXJ2.1ZJ şeklindedir. 


E) Tepkime hız sabiti k'nın birimi LZ.mol-2.s-! dir. 


Palme Yayinevi 


0 > Kinetik enerji 


Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin farklı iki sı- 
caklıktaki kinetik enerji dağılımı grafikte gösterilmiştir. 


Buna göre, 
I. Etkin çarpışma sayısı 
Il. Aktifleşme enerjisi 
III. Aktifleşmiş kompleks sayısı 


niceliklerinden hangilerinde T, > T, ilişkisi var- 
dır? 


A) Yalnız | 
D) | veli 


B) Yalnız Il CO) | veli 


E) Il ve lll 
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İ KİMYA TESTİ ) ( DENEME 8 ) 
A 
Denge Tepkimesi Yapın Değişim 9. a 
Etki 
Sabit hacimde n- 
1, NaO4(9)x58 kJ — 2NO449) EE N>O, gazının Y 
ER derişimi azalır. 
Sabit basınçta (o Tepkime, Yms 
gerçekleşen tep- ürünler 
Nalo)3Hizlg) <X ZNH3(O)  kimenin hacmini yönüne 
küçültmek hareket eder. “Zaman 
Sabit hacimde 
ve sıcaklıkta Hi 
11. Ha(g)-Ci(9) >2HCI(9) o kaba birmiktar oan Sabit sıcaklıkta iyonlarının molar derişiminin zamana 
derişimi azalır. Nİ Si : via , > 
HCI gazı ekle- göre değişimi grafikteki gibi olan bir katı maddenin 
ME 200 mL 5.10-© molarlık çözeltisini doymuş hale ge- 
y. 2SOzlaMOzla) e tirmek için 1.10-8 mol daha aynı katıdan eklemek 
2SO319)*ısı ğeri z erekiyor. 
şek değeri artar gerekiy 


Yukarıdaki ifadeler doğru “D” ya da yanlış “Y” 
olarak sırası ile hatasız değerlendirildiğinde aşa- 
ğıdakilerden hangisi doğru olur? 


A) B) E) 


deo9da 
9g0909 
9gog 


Buna göre, bu madde için çözünürlük çarpımı 


(Kçç) aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 2,7.10-14 B) 2,7.10-19 
C) 1,28.10-24 D) 9,6.10-24 


E) 1,28.10-16 


z 
Nİ 
2 
Z 
A 
Asetik asit ((CH,COOH) bileşiği zayıf bir asit olup, K 10. X,Yalk) * ısı —— 2X3*(suda) * 3Y2 (suda) 
değeri 2.10-5 tir. çözünme denklemi verilen X,Y iyonik bileşiği katısı 
Oda koşullarında bulunan asetik asit çözeltisine ile dengededir. 
eşit derişim ve hacimde KOH çözeltisi eklendiği- Buna göre, 
ii I. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yönüne- 
I. Nötr tuz oluşur. dir. (D) (Y) 
Il. KOH eklenmeden önce pH değeri 7'den kü- IL. Çözünürlük çarpımı Koç - PS*R . (Y2-B şeklin- 
çüktür. dedir. (D) (Y) 
Ili. Oluşan tuz hidroliz olur. II. Çözünme hızı, çökelme hızından küçüktür. 
D 
yargılarından hangileri yanlıştır? 2) 
IV. Minimum enerjili olma eğilimi ürünler lehinedir. 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli o 
D) | ve lll E) Ilvelli ş : Mere 
V. Sıcaklık azaltılırsa dipteki katı kütlesi azalır. 
0) M 
yukarıdaki cümlelerden kaç numaralı olanı doğ- 
rudur? 
A)I B) Il C) ll D) IV EV 
40 Diğer sayfaya geçiniz. 


AYT ( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 8 ) 
11. Şekilde bir elektrokimyasal pil düzeneği verilmiştir. 12. * | Güç kaynağı 
ht 
W iletken tel 
KCI çözeltisi — İ— 
AB Grst 
CR Ni2* 
CE FeCi, sıvısı Cucı, sıvısı 
1.kap 2.kap 
e e Fest ve Cu?* iyonlarını içeren seri bağlı iki elektroliz 
TM NCI,(suda) hücresinden yeteri kadar elektrik yükü geçirildiğinde 
1. kap 2. kap 1. kabın katodunda 11,2 gram Fe katısı toplanmak- 
Alİ*(suda) 4 3e” — Al(k) O E*-—1,66V tadır. 
Cr3*(suda) -3e” — Cr(k) E“--0,74V Buna göre, 2. kabın katodunda toplanan Cu katı- 
2 sı kaç gramdır? (Fe: 56, Cu: 64) 
Pb“*(suda) -2e —Pb(k) E*--0,13 V 
Bü Ni i A) 6,4 B) 9,6 C)12,8 D)16 E) 19,2 
Ni “(suda) -2e —Ni(k) E9--0,25V 
Buna göre, elektrokimyasal pil ile ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisi yanlıştır? 
A) Standart pil potansiyeli 1,41 Wtur. 
B) Pb elektrot üzerinde Ni metali toplanır. - 
v 
S 
C) Zamanla Al elektrotun kütlesi azalır. S 
& 18. 2. periyot elementi olan X ve Y'nin hidrojenli mole- 
D) Ni2* iyonl işimi deği il $$ 
e $ © külleriileilgili tablo aşağıda verilmiştir. 
E) Tuz köprüsündeki K* iyonları, 2. kaba doğru gider. 
Molekül Molekül geometrisi 
H,X Kırık doğru 
YH> Doğrusal 
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 
A) H,X molekülünün VSEPR gösterimi AXçE, şek- 
lindedir. 
B) X'in çekirdek yükü, Y'nin çekirdek yükünden 4 
fazladır. 
C) YH, molekülündeki, Y atomu sp? hibritleşmesi 
yapmıştır. 
D) H,X polar, YH, apolar moleküldür. 
E) YH, molekülünde bağlar arasındaki açı 180“'dir. 
41 Diğer sayfaya geçiniz. 
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Ni 


1. 
2. 


Bu testte 13 soru vardır. 


Bu testin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


1. 


X atomuna ait elektron dizilimi aşağıdaki enerji di- 
yagramında verilmiştir. 


Enerji (kJ) 
A 


LAR 
İl 
a 1 


Buna göre, 
I. 0 — O orbitallerinde 6 elektron vardır. 


Il. Baş kuantum sayısı 2 ve 3 olan orbitallerdeki 
toplam elektron sayıları aynıdır. 


INI. X atomunun elektron diziliminde en yüksek 
enerjili orbitalin m, değerleri —1, O, K1'dir. 


yargılarından hangileri doğrudur? 


Düzenekteki özdeş kaplarda aynı sıcaklıkta X ve Y 
gazları bulunmaktadır. 


1. kap 2. kap 
T il 
X gazı Y gazı 
279C 5 2796 


ABCDEFG 


Aynı anda K ve L muslukları açıldığında X ve Y gaz- 
ları ilk defa E noktasında karşılaşmaktadır. 


X ve Y gazlarının D noktasında ilk karşılaşmayı 
yapabilmesi için, 


I. 1. kabın sıcaklığını —-1989C yapmak 
Il. 2. kabın sıcaklığını 9009C artırmak 


IN. L musluğu açılıp Y gazı E-F bölmesinin tam or- 
tasına geldiğinde K musluğunu açmak 


işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Ive lll A) Yalnızl B) Yalnız Il O) iveli 
D) Il ve 111 E) Lilvelli z D) Ivellll E) Lilvelli 
ği 
v 
Ss 
Â 
42 Diğer sayfaya geçiniz. 
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3. AveB maddelerinin çözünürlüklerinin sıcaklıkla de- 
ğişimi grafiği aşağıda verilmiştir. 


A Çözünürlük (4/100 g su) 


A 


B 
> Sıcaklık (C) 


Buna göre, 
Il. A maddesi katı veya sıvı, B maddesi katı, sıvı 


veya gaz olabilir. 


Il. tC de A ve B maddelerinin kütlece yüzde deri- 


şimleri eşittir. 


II. Doymamış B çözeltisi ısıtılırsa doygun hale ge- 


çebilir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız ll CO)| vellil 
D) Il ve İl E) |, ll velli 


Atalay bazı örnek maddelerin standart koşullarda 
oluşum entalpilerini AH#O0 ve AH-0O olma du- 
rumlarına göre “/” işareti ile işaretlemiştir. 


Örnek mn Mi 
1. Fefk) 
Il. C (grafit) v 
IN. HzOfk) v 
W.. Halk) yi 


Buna göre, Atalay “/” işaretini hangilerinde uy- 
gun olmayan yerde kullanmıştır? 


A) Yalnız | 
D) Il ve IV 


B) Yalnız Il C) Ili ve IV 


E)LIll ve IV 


Palme Yayinevi 


5. Sabit sıcaklıkta 
2X(g) * 2Y(g) > Z(9) * 3T(9) 


tepkimesine ait deney sonuçları aşağıda verilmiş- 


tir. 

Başlangıç derişimi Başlangıç 

Deney No l 
X(mol/L) Y(mol/L) hızı İsi 

L.s 

1 0,2 0,4 1,6.10-4 

2 0,4 0,2 8.105 
3 0,2 0,8 6,4.10-4 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Tepkime hız denklemir—k.fXJ. (YE dir. 


B) Aynı sıcaklıkta kap hacmi yarıya indirilirse tepki- 
me hızı 8 katına çıkar. 


C) Y ye göre tepkime derecesi 2 dir. 
D) Hız sabiti (k) nin değeri, 200 LZ. mol-2.s-! dir. 


E) Xve Y'nin başlangıç derişimleri 0,1'er molar alın- 
dığında tepkime hızı 5.10-8 mol/L.s olur. 


Bir denge tepkimesinin, 
İleri yöndeki hız bağıntısı, r; - k; . (XI. (YI2 
* Geriyöndekihız bağıntısı,r, -k,. (ZIT) 


şeklinde veriliyor. 


Buna göre, tepkimenin derişimler cinsinden 
denge bağıntısı (K,) aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir? 


ak, 20P ek, ZEN 

izPİT) XY) 

IvEIZE Peli) 

9 Ke ami — <vEzp 
gk, EYİ 


43 


Diğer sayfaya geçiniz. 


Ne ( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 9 ) 


259C de sulu bir çözeltinin pH — pOH değişimini | 9. Belirli bir sıcaklıkta PbCI, katısının çözünürlük çarpı- 


gösteren grafik aşağıda verilmiştir. mı (Kç,) 4.10-12 dir. Aynı sıcaklıkta 1 mol Pbcı, katısı 
A pH ile 100 litre doygun sulu çözelti hazırlanmak isteni- 
yor. 


Buna göre, kaç mol PbCi, katısı dibe çöker? 
A)0,08 B)0,24 C©)0,/72 D 0,80 E&)0,99 


Buna göre; 

Il. PveE değeri 14 tür. 

Il. M noktasında |H*J < (OH T'dir. 

IN. L noktasında çözelti nötr'dür. 

IV. A noktasında (H*J * (OH) - 14"tür. 
yargılarından hangileri doğrudur? 


A) Il veli B) | ve lll C)ive IV 


D) Il, Ili ve IV E) I, III ve IV 


Palme Yayinevi 


a 


XBr,(s) 


O,1M 


X çözeltisi 
pH-4 


EE EE 


100 mL Yukarıdaki düzenekte XBr, sıvısı elektroliz ediliyor. 
Yukarıdaki kapta verilen oda koşullarındaki çözeltiye 
aynı sıcaklıkta 900 mililitre saf su ekleniyor. 


Buna göre, “n” sayısını bulabilmek için; 


e I. Devreden kaç faradaylık akım geçtiği 
Çözelti ile ilgili; 
ii. vi. II. Katotta toplanan X'in kütlesi 
Il. Su eklendiğinde pH değeri 3 olur. 


, ai Il. X'in atom kütlesi 
Il. Zayıf asit çözeltisidir. 
niceliklerinden hangileri bilinmelidir? 
(1 F - 96500 C) 


A) Yalnız | B) Il ve İll C)| veli 


IN. Su eklendiğinde K, değeri büyür. 
yargılarından hangileri yanlıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ll 
D) | veli E) Lil vellli 
D) | ve lil E)L, il ve Ili 


44 Diğer sayfaya geçiniz. 
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KİMYA TESTİ 


İl DENEME9 


İndirgenme Yarı 


Standart İndirgenme 


12. 


Tepkimesi Potansiyeli (E“,V) 
Ca?*(suda) * 2e- — Cafk) -2,87 V 
Cu?*(suda) * 2e- > Cufk) 40,34 V 
2H*(suda) * 2e” > H,(9) 0,00 V 
Fe?*(suda) * 2e- —> Fefk) -0,44V 

Ag*(suda) - e-—> Agfk) *0,78V 


Bazı iyonların indirgenme yarı tepkimeleri ve stan- 
dart indirgenme potansiyeli tabloda verilmiştir. 


Buna göre, 
| ul N v 


CacI, Hel HBr | 
özeltisi özeti çözeltisi 


eci, 
zelti; 


Cufk) 


Felk) Agik) 
yukarıdaki kaplardan kaç tanesinde içindeki çö- 
zelti saklanabilir? 


A1 B)2 Cc)3 D4 E)5 


Tuz köprüsü 


Pb) <— m 


1. kap 2. kap 


Yukarıdaki derişim pilinde dış devrede elektron 
akımının yönünün belirlenebilmesi için; 


I. Pb elektrotun kütlesi 


Il. Birinci ve ikinci kaplardaki çözeltilerin derişim- 
leri 


II. Pilin standart potansiyeli 


niceliklerinden hangilerinin tek başına bilinmesi 
yeterlidir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il CO)| veli 


D) I vellil E) Il ve Ili 


Palme Yayinevi 


13. Tablodaki HCOOH molekülüyle ilgili bazı bilgiler 


doğru veya yanlış olma durumlarına göre “/” işareti 
ile belirtilmiştir. 


Bilgi Doğru Yanlış 
Il 86, İz bağı içerir. 4 
C atomunun hibrit türü 
II. DE 4 
sp“'dir. 
ıl Tüm atomlar oktetini > 
” tamamlamıştır. 
N Molekül geometrisi üç- 7 
” gen piramit şeklindedir. 
V. . Molekül apolardır 4 


Buna göre, verilen bilgilerden kaç numaralı ola- 
nında “y/” işareti uygun olmayan yerde kullanıl- 
mıştır? 


A)I B) Il O) ılı D)V E)V 
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KİMYA TESTİ 


İl  DENEME10 


1. Bu testte 13 soru vardır. 


2. Butestin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


1. OH, moleküllerine ait bir kesit aşağıda verilmiştir. 


H 


2 


Buna göre, 
Il. Y değeri Van der Waals yarıçapıdır. 
Il. X değeri kovalent yarıçapıdır. 

III. X değeri Y değerinden küçüktür. 
yargılarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnız | 

D) Il ve İl 


B) Yalnız Il CO)| veli 


E) İli velli 


2. Atom numarası 16 olan bir atomdaki herhangi iki 
elektronun bazı kuantum sayıları aşağıdaki gibidir. 


Elektron 1 Elektron 2 
n 3 9 
1) 1 (0) 
My (0) 0 
Mm, 1 1 
*# —. im > 
2 2 


Buna göre, elektronlar ile ilgili; 
Il. Aynı orbitalde bulunurlar. 


Il. 2. elektron daha düşük enerjilidir. 


Ili. Orbitallerinde dönme yönleri birbirine zıttır. 


yargılarından hangileri yanlıştır? 


A) Yalnız | 
D) | ve lil 


B) Yalnız Il O) | veli 


E) Il veli 


Palme Yayinevi 


Açık hava basıncının 1 atmosfer olduğu bir ortam- 
da dış basınçla dengelenmiş sızdırmaz bir elastik 
balonda bulunan eşit kütlelerdeki N,, O, ve CO, 
gazlarından CO, gazının kısmi basıncı biliniyorsa bu 
bilgiler yardımıyla, 


Soru Cevap 


N> ve O, gazlarının kısmi basınçları 


© bulunabilirmi? Gü 

Il mi bir gazın mol kesri bulunabilir Evet 
mi? 

IN. . Toplam gaz basıncı belirlenebilir mi? Evet 

M. Her 2 yazın mol sayıları oranı bu- Hayır 
lunabilir mi? 

V. Tüm gazların mol kesirleri toplamı Evet 


bulunabilir mi? 


yukarıda verilen sorulardan hangisinin cevabı 
hatalı verilmiştir? (C: 12, N:14, O: 16) 


A)I B) Il C) Il D) V E)V 


Bir öğrenci kimya laboratuvarında standart koşullar- 
da NaOH çözeltisi hazırlamak için aşağıdaki adımları 
uyguluyor. 


1. adım: 10 gram NaOH katısını elektronik terazi- 
de tartıyor. 


2. adım: 500 mililitrelik balon jojeye, tarttığı NaOH 
katısını boşaltıyor ve hacmi saf su ile 500 mili- 
litreye tamamlıyor. 


3. adım: Bu çözeltiden 50 mililitre alarak aynı sı- 
caklıkta suyla 250 mililitreye seyreltiyor. 


4. adım: Seyreltik çözeltinin 200 mililitresi yanlış- 
lıkla yere dökülüyor ve geriye 50 mililitre çözelti 
kalıyor. 


Buna göre, son durumda kalan seyreltik çözelti- 
nin etiketini yazmak isteyen öğrenci kaç molarlık 
NaOH çözeltisi yazmalıdır? (NaOH: 40) 


A 0,05 B)0(1 C025 DO? HOS 
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( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 10 ) 
Bir tepkime denklemine ait potansiyel enerji tepkime | 6. I. (Hızlı) 
koordinati grafiği aşağıda verilmiştir. Il. 2Z(g) * Y(g) > 2X(9) * 279) (Hızlı) 
4 Potansiyel Enerji (kJ/mol 
e IN. 20(a) > T(g) * 3K(o) (Yavaş) 
mekanizmaya sahip tepkimeye ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Tepkime hız bağıntısı 
r-k./JOp 
> Tepkime Koordinatı şeklindedir. 
B) Tepkimede Z ara üründür. 
Soru Olabilir Olamaz , , eN 
C) Sabit hacimde ve sıcaklıkta X gazının derişiminin 
IR Nötralleşme tepkimesi midir? 4 arttırılması tepkime hızını etkilemez. 
NM Çözünme tepkimesi midir? E D) Aktifleşme enerjisi en küçük olan mekanizmadaki 
3. adımdır. 
MM ekimi v E) Tepkime Y gazına göre sıfırıncı derecedendir. 
MW. . Analiz tepkimesi midir? 4 
V. İyonlaşma enerjisi tepkimesi / 
midir? 
tablodaki soruların cevapları yukarıdaki grafiğe göre 
olabilir veya olamaz şeklinde “y” işareti ile belirtil- . 
miştir. â 7. Kapalı sabit hacimli bir kapta 
2 
S 
Buna göre, “/” işareti hangisinde uygun yerde p 2X(g) — Y(g) * ısı 
kullanılmamıştır? â tepkimesi dengede iken sıcaklık arttırılıyor. 
AI B) O) 1 D) IV E)V Nicelik artar azalır 
I. o Denge sabiti v 
Il. - Kaptaki toplam basınç v 
Il. İleri tepkime hızı v 
IV. X gazının kısmi basıncı v 
V. Geri tepkimehızı v 
tablodaki niceliklerin sıcaklık değişimi ile artar veya 
azalır durumları “/” işareti ile belirtilmiştir. 
Buna göre, “/” işareti hangilerinde uygun yerde 
kullanılmamıştır? 
A) i veli B) II ve Ili C)I, lll ve IV 
D) LI ve Ili E) |, IVveV 
47 Diğer sayfaya geçiniz. 


KİMYA TESTİ 


İl DENEME10 


AYT ( 
8. ApH 


> Eklenen NaOH çözettisinin 
hacmi (mL) 


50 


Oda sıcaklığında 200 mL H,SO, sulu çözeltisinin 
NaOH sulu çözeltisi ile titrasyonuna ait grafik yukarı- 
daki gibidir. 
Titrasyon işleminde indikatör olarak turnusol bo- 
yası kullanıldığına göre, 
I. NaOH çözeltisinin başlangıç derişimi 0,4 mo- 
lardır. 


Eşdeğerlik noktasında Nat iyonlarının derişimi 


9. Katısı ile dengede olan AgCI sulu çözeltisi aşağıdaki 


kapta gösterilmiştir. 


Ag*(suda) 
CIXsuda) 
AgCı (k) 


e 


Buna göre, çözeltiye aynı sıcaklıkta bir miktar 
KCI katısı eklenirse, 

Il. Agt iyonu derişimi 

Il. CP iyonu derişimi 
INI. AgCi katısının çözünürlüğü 


IV. AgCi katısının çözünürlük çarpımı 


0,08 molardır. niceliklerinden hangileri artmaz? 
III. Çözeltiye 50 mL daha NaOH sulu çözeltisi ek- A) Yalnız IV B) 1, ill ve V C) 1, Il ve IV 
lendiğinde oluşan karışım mavi turnusolu kırmı- 
” D) II, II ve IV E) I,ilvelii 
zıya çevirir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) | ve lll C) | veli z 
D) li ve lll E)L, ll ve ll S 
» 10. 
& 
X Yi Z 
çözeltisi çözeltisi zelti 
M Li 
Z kabı X kabı Y kabı 
l Il Il 
Şekildeki X, Y ve Z metallerinden yapılmış kaplarda 
yukarıdaki çözeltiler bulunmaktadır. Zamanla sade- 
ce |. kapta aşınma olduğu tespit edilmiştir. 
Buna göre, 
L X/X21/Y21/Y 
II. Z7/Zt//Y2*/Y 
IN. X/X21/71/Z 
yukarıdaki pil şeması sistemlerinden hangileri 
kendiliğinden çalışır? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) | veli E) Ivelll 
48 Diğer sayfaya geçiniz. 
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Kurban elektrotla ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. 


Bir metalin korozyona uğramasını önlemek 
için metalden daha aktif başka bir metal, me- 
tale bağlanır. 


Gemilerde korozyonu önlemek için genellikle 
Mg metali kurban elektrot olarak kullanılır. 


Katodik korumada kurban elektrot katot ola- 
rak kullanılır. 


Buna göre, yukarıdaki bilgiler doğru ise “D” yan- 
lış ise “Y” harfi kullanılarak cevaplandığında aşa- 
ğıdakilerden hangisi doğru olur? 


AD Be 9D DM 
(0) 0) 0 W 
0) © W 6 


E) (Y) 
w) 
w) 


12. Karbon atomunun allotropları ile ilgili, 


©) Fulleren olarak bilinen türü top, çubuk veya 


halka şeklinde bulunabilir. 


Elmas ısıyı iletir, elektriği iletmez. 


Karbonun doğal allotroplarından olan grafit 
elektriği iletir. 


İki boyutlu ve tek katmanlı en ince madde, 
karbonun allotropu olan grafendir. 


açıklamalar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi 
ile hatasız değerlendirildiğinde aşağıdakilerden 
hangisi doğru olur? 


A (5) 
©) 
©) 
©) 


8) 


dg090g 


Palme Yayinevi 


13. 


X elementinin H atomu ile oluşturduğu molekülün 
orbital örtüşmesi yukarıda verilmiştir. 


Buna göre, molekül ile ilgili; 
I. VSEPR gösterimi AXgE şeklindedir. 
Il. Merkez atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır. 
III. Bağa katılan toplam elektron sayısı 8'dir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 
D) Il ve Ili 


B) | veli C) | vellil 


E)I, Il ve lll 
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KİMYA TESTİ 


İl DENEME11 | 


Bu testte 13 soru vardır. 


Bu testin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


Temel haldeki H atomuna ait elektron 1s orbitalin- 
den 3s orbitaline geçirilmiştir. 


Buna göre, hidrojen taneciği ile ilgili, 
I. Uyarılmış hale geçer. 
Il. X* yüklü iyon oluşur. 
II. Elektron sayısı 1 artar. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnızl B) Yalnız Il C) | veli 
D) | velll E) Il velli 


11,2 litrelik kapta 6,4 gram O, gazı bulunmaktadır. 
Kaptaki O, gazının sıcaklıkla basınç değişimi grafik- 
te verilmiştir. 


A Basınç (atm) 


ı 
> ı 


7 577 Sicaklıkc) 


Buna göre, grafikteki P ve T değerleri aşağıdaki- 
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


(O: 16) 


P T 
A) 0,8 819 
B) 0,6 546 
C) 0,8 546 
D) 0,6 819 
E) 0,6 1092 


Palme Yayinevi 


Genellikle soğuk bölgelerdeki motorlu taşıtların rad- 
yatörlerine antifiriz (etandiol) eklenerek soğutma su- 
yunun donma noktası düşürülür. 


124 gram etandiol ile 400 gram su kullanılarak ha- 
zırlanan çözelti, aşağıda kış mevsimi ortalama hava 
sıcaklıkları verilen şehirlerdeki motorlu taşıtların rad- 
yatörlerine konuluyor. 


Ankara: * -15*C 


Ağrı: * >0c 
İzmir: * -5C 
Kilis: * vc 


İskenderun: #  45*C 


Buna göre, hazırlanan antifiriz çözeltisinin hangi 
şehirlerdeki motorlu taşıtlarda kullanılması uy- 
gun değildir? 


(C,H,(OH)o: 62, HO: 18, Kg: 1,869C/m) 
A) Ağrı — İskenderun 

B) Ankara — Ağrı 

C) Ankara — Ağrı — Kilis 

D) İzmir — Kilis — Ankara 


E) İskenderun — Ankara — İzmir 


Diğer sayfaya geçiniz. 


* Helg)t 109) - H>0(9) 4241 kJ 6. Dengedeki 
2XY2(9) -—— X,Y,(9) 4 ısı 
* H>lg)* 109) - Ho O(s) * 285 kJ Lİ e ça aa ai 


tepkimeleri veriliyor. 


Buna göre, aynı koşullarda 54 gram H,O buharı- 
nın tamamen yoğunlaşması sırasında kaç kJ Isı 
açığa çıkar? (H.O: 18) 


A)22 B44 C88 D132 E)176 


Farklı form ve miktarlardaki Mg katısı, farklı derişim- 
lerdeki eşit hacimli HCI asiti ile sabit sıcaklıkta, 


aşağıdaki derişim-zaman grafiği elde ediliyor. 


Derişim(M) 
A 


> Zaman 


Buna göre, diğer değişkenler sabit kalmak koşu- 
lu ile t, ve t, anında yapılan etkiler aşağıdakiler- 
den hangisinde doğru olarak verilmiş olabilir? 


Mafk) - 2HCI(suda) > MgCl,(suda) * H>(g) Ul ta 
denklemine göre 3 farklı koşulda tepkime gerçekle- A)  Basınçarttırılmış Sıcaklık arttırılmış 
şirken 3 farklı grafik oluşmuş ve oluşan H, gazının Bİ yöylizörekitiimi Sike iliği 
mol sayısının zamanla değişim grafikleri aşağıda ve- $ ş 
rilmiştir. C) Sıcaklık arttırılmış Hacim azaltılmış 

4 Oluşan H, gazının z D) Sıcaklık azaltılmış Hacim azaltılmış 

mol sayısı S E) X,Ya gazı eklenmiş Sıcaklık arttırılmış 
v 
3 
A 
> Zaman (dak) 
Buna göre, 
1. grafik II. grafik Ill. grafik 
Mg Hci Mg Hcı Mg Hcı 
miktarı derişimi miktarı derişimi miktarı derişimi 
1.koşul 48g O1M 48g O1M 9,6g O02M 
levha toz toz 
2. koşul eya GM 7 OLM Yİ tom 
3.koşu, 48g O0OZ2M 48g O1M 48g 04M 
toz levha toz 
tablodaki koşullardan hangileri yukarıdaki grafiği 
doğrulayabilir? (Mg: 24) 
A) Yalnız 1. koşul B) Yalnız 2. koşul 
C) 1. ve 2. koşul D) 2. ve 3. koşul 
E) 1.2. ve 3. koşul 
51 Diğer sayfaya geçiniz. 


( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 11 ) 
XY, tuzunun farklı sıcaklıklarda çözünürlük çarpımı | 9. Oda sıcaklığında bulunan sulu bir çözeltide 
> H 
kaç) Geğeneri Azade verilmiştir ol - 6 olduğuna göre, çözelti ile ilgili; 
Sıcaklık Kçç 
1. |OH7)x10'9.JH*l ar. 
209C 2.10-12 j4 
in. (OH İ#İH*İx1.1077* tür. 
509C 9.10-10 
N IN. pH.pOH-14'tür. 
Buna göre, 
1. Sıcaklık artırılırsa XY, tuzunun çözünürlüğü ar- yargılarından hangileri doğrudur? 
tar. A) Yalnız | B) Yalnız Il C)| veli 
Il. XYo(k) # ısı X2 (suda) * 2Y- (suda) D) | ve İll E) Ilvelll 
tepkimesine göre suda çözünür. 
IN. Minimum enerjili olma eğilimi çözünme yönünü 
destekler. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | vellll 
D) | veli E) Ilvelli 
z 
0,01 mol g 10. > Li - > 
NaOHik) > / 
Sİ 
a - 5 
200 mL 
0 mL 0. HCI(suda) iL! ŞO: 
KOH(sud 
mmm em 1. kap 2. kap 
l Il 
Yukarıda verilen kapların birincisine 0,01 mol NaOH ANIÇİŞIKİ di Bağl Gekiiliz KAPİ GrCi, si 
katısı eklenip tamamen çözüldükten sonra her iki vii Al DE sulu Gozel ŞİŞKirOliZ, etler. DENE 
kaptaki çözeltiler karıştırılıyor. reden bir süre akım geçtiğinde 1. kabın katodunda 
a ve : 10,4 gram Cr metali toplandığında, 2. kabın kato- 
Son durumdaki çözeltinin oda koşullarındaki pH dunda normal koşullarda 6,72 litre H, gazı açığa çı- 
değeri 7 olduğuna göre, HCI çözeltisinin pH de- kıyor. 
ğeri kaçtır? 
Buna göre, CrCl, bileşiğindeki “n” sayısı kaçtır? 
A)0 B) 1 c)2 D)3 E)4 : a , 
(Cr: 52, Maddelerin elektron verme eğilimleri arasın- 
daki ilişki K> Cr>H,>CH>OH-> NO, şeklinde- 
dir.) 
A)1 B)2 Cc)3 D) 4 E)5 
52 Diğer sayfaya geçiniz. 
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KİMYA TESTİ 


İl DENEME11 


HNO, * Br, > HBrO, * NO, * H,O 
tepkimesi ile ilgili, 
I. HNOg indirgenmiştir. 


11. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde HO 


nun katsayısı 4 olur. 
IN. 1 mol Br, 10 mol elektron vermiştir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 
D) Il ve İli 


B) Yalnız Il C) | veli 


E) I,livelii 


W 


İ Tuz köprüsü İl 


12. 


Nalk) Sn(k) 


13. Eten (etilen) C,H, molekülüne ait orbital örtüşmeleri 
ile bağ oluşumları aşağıda verilmiştir. 


Buna göre, 
I.  Hibritleşmeye katılmayan p orbitalleri yan yana 


örtüşerek y bağlarını oluşturur. 


Il. y bağı z bağına göre daha kısa ve daha sağ- 


lamdır. 


Il. Karbonların sp? hibrit orbitalleri kendi araların- 


da örtüşerek z bağını, hidrojenlerin s orbitali ile 
örtüşerek x bağlarını oluşturur. 


yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 
D) II ve Ili 


B) Yalnız ll O) | ve lll 


E) I,livelii 


1M 1M 5 
aNO,(su (NO),(su ğ 
> 
ES 
2 
1. kap 2. kap i 
A 
Na(k) > Nat(suda) * e E9—-42,7/71V 
Sn(k) > Sn2*(suda) * 2e” E9-40,14V 
Fefk) > Fe?*t(suda) * 2e” E9-40,44V 
Şekildeki pil için; 
I. Pilin gerilimi 2,85 Volttur. 
Il. Katot tepkimesi 
Sn2*t(suda) * 2e- — Snfk) 
şeklindedir. 
III. Sn elektrot etrafında Fe birikir. 
IV. Elektronlar dış devrede Na çubuktan Sn çubu- 
ğa doğru akar. 
V. Sıcaklık azaltılırsa pil gerilimi Epi <2,27V olur. 
yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? 
A)iveV B) Il ve IV C) ll, II ve V 
D)I, IV ve V E)I, II, IV ve V 
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1. Bu testte 13 soru vardır. 


2. Butestin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


Sınır yüzey diyagramı yukarıda verilen orbitalde- 
ki elektron için; 


Eşit hacimli kaplarda bulunan çözeltiler belirtilen de- 
rişimlerde aşağıda verilmişitir. 


0) dn) 


2M L 
Cacl 
suda) 8 
aa 


Sabit sıcaklıkta K ve L muslukları açılıp sistem den- 
geye geldiğinde kaplarda çökelti oluşmamaktadır. 


DX 


Il 0-1'dir. 
1 Ni > a Bilgi Doğru (o Yanlış 
II. mg, — > veya * > değerlerini alabilir. 
mi in | Nat iyonunun derişimi 1 M Z 
IN. n404 değeri 2 olabilir. - ER 
rgılarından hangileri doğrudur? 
yerelilaaneişi haiğileri Gg bçiçiki Birinci kaptaki çözeltinin ilk 
A) Yalnız | B) Yalnız Ili C)i veli Il. o duruma göre buhar basıncı v 
azalır. 
D) II ve lll E) İ,llvelli 
İkinci ve üçüncü kaptaki 
IN. çözeltilerin ilk duruma göre v 
kaynama noktaları azalır. 
e RE 
N M (CI | ve T eşitliği > 
O yazılabilir. 
" yukarıdaki bilgilerin doğru veya yanlış olma durum- 
$ ları “/” işareti ile belirtilmiştir. 
2 V,T A 
BE Buna göre, “/” işareti hangilerinde uygun yerde 
kullanılmıştır? 
A) | veli B) Ill ve IV C)i ve V 
Tek yönlü . 
m Nİ D) Il ve IV E) Ivelli 
2V,T 3V,T 
Yukarıdaki sistemde M muslukları aynı anda açıl- 
dığında X ve CH, gazlarının tamamının boş kaba 
ulaşma süreleri aynı olduğuna göre; 
I. CH, gazının efüzyon hızı, X gazının efüzyon hı- 
zının 2 katıdır. 
Il. 3V hacimli kapta kısmi basınçları eşittir. 
II. X gazının mol kütlesi CH, gazının mol kütlesinin 
4 katıdır. 
yargılarından hangileri doğrudur? (C: 12, H: 1) 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli 
D) | veli E) I,llvelli 
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( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 12 ) 
» 2C0/9)* O0,(9) > 2C0)(9) AH ——544 kJ 6. N>(9) PN 3H,(9) - - Ş 2NH-(9) 
* Cik) * CO:(9) > 2C0(9) AH -—-178 kJ tepkimesi dengede iken kaba sabit sıcaklıkta Ne 


e 2Fe,Oglk) 4 3C(k) — 4Fefk) -* 3CO,(9) 
AH ——566 kJ 
tepkimeleri ve entalpileri veriliyor. 
Buna göre, aynı sıcaklıkta 
2Fek) * 20209) —Fe,Og(k) 


tepkimesine göre, 28 gram Fe katısının yeterli 
miktarda oksijenle tam verimli tepkimesinden 
kaç kJ Isı açığa çıkar? (Fe: 56) 


A) 100 B)200 C)400 D)600 E£)800 


gazı gönderiliyor. 


İdeal piston 


NN 
Buna göre, 
I. Derişimler türünden denge sabitinin değeri de- 
ğişmez. 
IL.. İleri yöndeki tepkime hızı geri yöndeki tepkime 
hızına eşit olduğu anda tepkime durur. 
Il. Gazların kısmi basıncı ilk duruma göre azalır. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 
D) Il ve İll 


B) Yalnız Il C) | vellil 


E) İ,ll velli 


X(g) * 3Y(9) — 27(9) * 2T(a) Li 
S 
tepkimesine ait potansiyel enerji - tepkime koordi- B 
natı grafiği aşağıda verilmiştir. k 
Potansiyel enerji (kJ/mol) 
3. adım 
180 1 1 
İs NO,(9) —— NOf/g) * 5 929) Ko — 5 
175 
N>(9) * O,(9) —— 2N0(9) 2 16 
Yukarıda verilen tepkimelere göre aynı sıcaklıktaki 
105 N>(9) * 20,(9) —— 2N04(9) 
100 
zi tepkimesinin derişimler türünden denge sabiti 
60 kaçtır? 
0 » Tepkime 
koordinatı A) 64 B) 48 Cc) 32 D) 24 E) 16 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Tepkime hız denklemini 2. adım belirler. 
B) 2. adım, 3. adım ve net tepkime endotermiktir. 
C) Katalizör kullanıldığında 3. adıma etki eder ve 3. 
adımda mekanizma oluşturabilir. 
D) 1. adım, 2. adımdan daha hızlıdır. 
E) Tepkime 3 adımdan oluşan mekanizmalı bir tep- 
kimedir. 
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HX, HY ve HZ asitlerinin derişim —pH ilişkisi grafiği 
aşağıda verilmiştir. 


1 Derişim (M) 
HX HY 
Kelem e * 
0,01İL---—- e PR ! 
i HZ ı 
> pH 
1 2 3 K 
Buna göre; 


Il. HY asidinin iyonlaşma yüzdesi “61 dir. 
Il. HX ve HZ kuvvetli asit özelliği gösterir. 


III. HY asitine aynı sıcaklıkta bir miktar saf su ilave 


edilirse iyonlaşma yüzdesi 1 den büyük olur. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 
D) Il ve İl 


B) Yalnız Il O) | veli 


E) İli velli 


— — 


Suda az çözünen XY, ve XY, tuzları ile t*C de hazır- 
lanan yukarıdaki eşit hacimli sulu çözeltilerdeki Y” 
iyonlarının derişimleri eşittir. 


Buna göre, bu tuzlar ve yukarıdaki sulu çözeltile- 
rinin; 

Il. t9C de sudaki çözünürlük 

1. tC de çözünürlük çarpımı (Kç,) 

Il. İyonların toplam mol sayısı 
niceliklerinden hangileri farklıdır? 
A) Yalnız | 

D) Il ve İl 


B) | veli C) | vellll 


E) İ, ll velli 


Palme Yayinevi 


10. 


11. 


Yukarıdaki düzenekte X metali gümüş ile kaplanmak 
isteniyor. 


Bu elektroliz olayıyla ilgili, 
I. OX metali üretecin anot kutbuna bağlanmıştır. 
II. Ag elektrodun kütlesi zamanla artar. 
II. Anotta O, gazı açığa çıkar. 

yargılarından hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | B) Yalnız |ll O) veli 


D) Ivelli 


E)I, il veli 


Felk) 


İ e Tuz köprüsü 1 


Fefk) 


Fefk) > Fe?* (suda) -*2e- E*-0,44V 

Yukarıdaki derişim piliyle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

(Nernst sabiti 0,06 alınacak) 

A) Pil gerilimi 0,03 V olur. 

B) I nolu kaba sabit sıcaklıkta 900 mL saf su eklenir- 
se pil çalışmaz. 

C) I nolu kapta bulunan Fe elektrot katottur. 

D) Il nolu kaba saf su eklenirse pil gerilimi azalır. 

E) Il nolu kaba sabit sıcaklıkta 0,99 mol katı 
Fe(NO,), eklenip çözüldüğünde pil gerilimi sıfır 
olur. 
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12. Karbonun doğal ve yapay olmak üzere çeşitli allot- 
ropları vardır. 


Allotrop maddeler aynı elementlerin uzaydaki diziliş- 
lerinin farklı olmasından kaynaklanan yapılardır. 


Bilgi Doğru Yanlış 


Grafit, nanotüp ve grafen / 
elektriği iletir. 
Grafenin silindir şeklindeki 


: Di v 
hali nanotüpleri oluşturur. 


Elmas, düzgün dörtyüzlü 
geometriye sahip kristal bir 
yapıdadır. 


Fulleren 60 karbonlu basket 
topu şeklinde, grafit altıgen 
halkalar şeklinde bulunur. 


v 


V. . Elmasısıyıiletir. 4 


yukarıdaki bilgiler doğru veya yanlış olma durumları- 
na göre “ / ” işareti ile belirtilmiştir. 

Buna göre, “ v “ işareti hangilerinde uygun yerde 
kullanılmamıştır? 


A) Ili ve IV B) | ve V C) Ill ve V 


D) Il ve İli E) IlveV 


Palme Yayinevi 


13. Hibrit orbital oluşturan nötr X atomunun enerji deği- 
şimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. 


Enerji 
KEMAN. . e el AMME SY 
Lİ MKE NC SK ME 
Hibrit orbitalleri 
amel Ri > e 
2s ; 
2 SARMAN e mi en 
1s 1s 


Bu grafiğe göre; 
I. X'in hidrojen ile yaptığı bileşiğin molekül geo- 
metrisi açısaldır. 

. Xatomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır. 


INI. X'in hidrojen ile yaptığı bileşikte bağ yapımına 


katılmayan değerlik elektron çifti yoktur. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 
D) Il ve Ili 


B) Yalnız Il C) | veli 


E)I, Il ve İli 
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1. 
2. 


Bu testte 13 soru vardır. 


Bu testin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


1. 


X elementi periyodik cetvelin 4. periyodundaki ilk 
element, Y ise 3. periyodun 7. elementidir. 


Buna göre, X ve Y elementleri ile ilgili; 
Il. Y'nin p orbitallerinin hepsi tam doludur. 
Il. X'in s orbitallerinde toplam 7 elektron vardır. 
INI. Atom numaraları arasındaki fark 3'tür. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 
D) | veli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


E) İlvelll 


Eşit bölmelere ayrılmış aşağıdaki ideal pistonlu sis- 
temde A ve B gazları dengededir. 


A 


Sisteme yapılan işlemlerin doğru veya yanlış olma 
durumları “/” işareti ile belirtilmiştir. 


İşlem Doğru (o Yanlış 
K musluğu açılarak A 
gazından 2 gram, L musluğu 
Ii o açılarak B gazından 4 gram 4 
alındığında piston 2 yönünde 
hareket eder. 


K musluğu açılarak kaba 
2 gram N,O gazı, L musluğu 
Il. açılarak kaba2 gram CO, v 
gazı eklenirse piston 
1 yönünde hareket eder. 


A gazı N,O ise B gazı C,Hg 


olabilir. K 


Buna göre, “ v ” işareti hangilerinde uygun yerde 
kullanılmıştır? (H: 1, C:12, N:14, O: 16) 


O) I veli 
E) I,ilvelli 


A) Yalnız | 
D) Il ve İll 


B) Yalnız Il 


Palme Yayinevi 


Oda sıcaklığındaki X tuzunun çözünürlüğü 
25g/100g su'dur. 


Aynı koşullarda su bulunan aşağıdaki kaplara belirti- 
len miktarlarda X tuzu konularak, 


10gX tuzu 25gXtuzu 12gX tuzu 
50 mL m 75 mL 
5 su 5 | saf su Mi “4 
1 2 3 


hazırlanan çözeltiler ile ilgili tablodaki bilgilerin doğru 
veya yanlış olma durumları “/” işareti ile gösteril- 
miştir. 


Bilgi Doğru (o Yanlış 


Aynı basınçta 3. çözeltinin 
Il. O donmaya başlama sıcaklığı v 
en yüksektir. 


Çözeltilerin kütlece yüzde 
Il. derişimleri arasındaki ilişki 4 
1>2 >3 şeklindedir. 


Aynı sıcaklıkta 1. çözeltinin 
buhar basıncı, 3. çözeltinin 
buhar basıncından daha 
yüksektir. 


1.,2. ve3. çözeltiler sırası 
MW. . ile aşırı doymuş, doymuş ve 4 
doymamıştır. 


Aynı basınçta kayna- 
maya başlama sıcaklıkları 
arasındaki ilişki 2 > 1 >3 
şeklindedir. 


Buna göre, bu bilgilerden kaç numaralı olanında 
“/” işareti yanlış yerde kullanılmıştır? 


A)I B) Il C) Il D) V E)V 


58 


Diğer sayfaya geçiniz. 


nn A 


KİMYA TESTİ 


İl DENEME13 


Standart koşullarda propan (C,Hg) gazının mo- 
lar yanma entalpisi —2100 kJ olarak hesaplan- 
mıştır. 


C katısının molar yanma entalpisi —380 kJ'dir. 


e H,Ogazının molar oluşma entalpisi -270 kJ'dir. 
Yukarıda verilen bilgilere göre; 

C-Hglg) > 3C(k) * 4H>(9) 
tepkimesinin entalpisi kaç kJ'dir? 


A) 4120 B)-120 C)460 D)-6O E):4180 


6. Evlerde pasta ve kek yaparken kullanılan yemek so- 
dası (kabartma tozu) NaHCO, yüksek sıcaklıkta ka- 


palı bir kapta, 
2NaHCO,(k) —— 


Na,CO-(k) * CO(9) * HpO(9) 


tepkimesine göre bozunmaktadır. Bu sıcaklıkta tep- 
kimenin kısmi basınçlar türünden denge sabiti (Kp) 
0,01'dir. 


Denge durumuyla ilgili bazı sorular aşağıda verilmiştir. 
Il CO, gazının kısmi basıncı kaç atm'dir? 


Il. Toplam basınç kaç atm'dir? 


IN. Sıcaklık artırılırsa denge hangi yöne kayar? 


IV. Ortama bir miktar katı Na,CO, aynı sıcaklıkta 
eklenirse denge hangi yöne kayar? 


Buna göre, yukarıdaki soruların cevapları aşağı- 
daki seçeneklerle eşleştirildiğinde hangi seçe- 
nek, verilen soruların cevabına ait değildir? 

A) 0,1 B) 0,2 


D) Girenler 


G) Ürünler 


E) Denge bozulmaz 


2 
ES 
E 
5 
A 
5. xA(9) > yB(a) * zC(g) 7. Aşağıdaki konjuge asit-baz çiftlerinden hangisi- 
tepkimesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor; nin asitlik/bazlık karakteri yanlış verilmiştir? 
— Cgazının ortalama oluşma hızı, A gazının orta- BER Baz 
lama harcanma hızının yarısıdır. A) HaPO4 HPOJ 
— Agazının ortalama harcanma hızı, B gazının or- B) HSO/ SO 
talama oluşma hızına eşittir. 
C) NH>5 NH, 
Buna göre, tepkime ile ilgili; 
N 
Il. x, y vez katsayıları arasındaki ilişki x—y>z D) il GrigNEİ3 
şeklindedir. E) HCIO CIO- 
II. Tepkimenin hızını ölçmek için gaz basıncındaki 
artış izlenebilir. (V, T sabit) 
1. 2NO,(9) > 2NO(9) * O,(9) 
tepkimesi örnek verilebilir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) | veli C)i vellil 
D) li ve lll E)L il ve lll 
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A IBOHJ (moW/L) 


> (OH-moV/L) 


114038 5.103 


Yukarıdaki grafikte BOH bazının derişimi ile aynı çö- 
zeltideki OH” iyonlarının molar derişim değişimi ve- 
rilmiştir. 
Buna göre, 

Il. BOH zayıf bazdır. 

Il. BOH için K, - 1.109 tir. 

INI. 0,1 molar BOH çözeltisinin pH değeri 13 tür. 
yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli 

D) II ve Il E) | vellll 


Mg(OH), 
ymuş çözelti 


Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere suda az çözü- 
nen Mg(OH),'nin doymuş çözettisi hazırlanıyor. 


Buna göre; 


Il. Sabit sıcaklıkta pH < 7 olan bir çözelti eklenirse 
çözünürlüğü artar. 


Il. Sabit sıcaklıkta NaOH katısı eklenirse çözünür- 
lük çarpımının değeri artar. 


IN. Sabit sıcaklıkta Mg(OH), katısı eklenirse çözü- 
nürlük artar. 


yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız ll CO) ll ve Il 
D) | velli E) I,ll veli 


Palme Yayinevi 


10. Öğretmeni Simay'dan derişim pilleri ile ilgili öğren- 
diklerini yazmasını istiyor. 
Simay'da; 
I. Elektrotları aynı, elektrolit derişimleri farklı olan 


elektrokimyasal pillerdir. 


II. Elektrolit derişimi küçük olan yarı hücre anot, 
büyük olan yarı hücre katot görevindedir. 


INI. Zamanla anot yarı hücresinin derişimi artar, ka- 
tot yarı hücresinin derişimi azalır. 


IV. Dış devrede elektronlar; derişimi fazla olan yarı 
hücreden derişimi az olan yarı hücreye doğru 
hareket eder. 

V. Anot ve katot yarı hücrelerinin derişimlerinin 
eşitlenmesi sonucunda pil potansiyeli sıfır olur 
ve pil çalışmaz. 


cümlelerini yazıyor. 


Buna göre, Simay'ın yazdığı cümlelerden kaç nu- 
maralı olanı yanlıştır? 


A)I B) Il O) ll D) V E)V 
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11. 12. 
Tuz köprüsü 
Nif) — 
1M 
Ni2*(sude 
Şekil - | Şekil - Il 
Şekil-I'de demirden yapılmış depo, Şekil-Ii'de ise 1. kap 2. kap 
etrafına iletken telle tutturulmuş Magnezyum bloklar 
bağlı demirden yapılmış iş yeri deposu bulunuyor. Nifk) > Ni2* (suda) # 2e- E?-0,25V 
Zamanla Şekil-I'deki demir depo paslanırken, Şekil-1” olduğuna göre, yukarıdaki pil düzeneğinde X(k) 
deki demir depo paslanmıyor. elektrot yerine; 
Buna göre; I. Pbfk) kullanılırsa pil gerilimi 0,12 V olur. 
I. Şekilde demir korozyona uğramıştır. IL. Al(k) kullanılırsa 2. kap anot hücresi olur. 
IL.. Şekil-l'de Mg, kurban elektrot olarak davranır. Il. Nifk) kullanılırsa pil çalışmaz. 
1. Fe'nin aktifliği, Mg'den fazladır. işlemleri ayrı ayrı uygulandığında hangileri doğru 
olur? 
yargılarından hangileri doğrudur? 
E9 2-0,13V, E* 34-1,66V 
A) Yalnız | B) Yalnız lll O) I veli (Eeee lr ) 
D) Ii ve İli E) Lilvelii A) Yalnız | B) 1 veli C) I veli 
z D) Il ve Ili E)I, İl ve İl 
N 
E 
KR 
A 
13. 2. periyotta bulunan X elementinin X, molekülünde 
1 sigma, 2 pi bağı bulunmaktadır. 
Buna göre, X elementinin ,H ile yaptığı kararlı bi- 
leşik ile ilgili; 
Il. Molekül geometrisi üçgen piramittir. 
II. VSEPR gösterimi AX,'tür. 
II. Merkez atomun hibrit türü sp9tür. 
yargılarından hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C)| veli 
D) Ii veli E) İl velli 
61 Diğer sayfaya geçiniz. 
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1. Bu testte 13 soru vardır. 


2. Butestin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


1. X, YveZatomlarının elektron dağılımları aşağıda ve- 
rilmiştir. 


Kiss ye” 2p$ 3s? 3p“ 4s! 
Y: 1s? 2s” 2p9 3s” 3p* 


Z: 1s 28” 2p$ 3s? 3p“ 4s? 


Bilgi Doğru o Yanlış 
X in birinci iyonlaşma enerjisi 
l. o Z'nin ikinci iyonlaşma enerji- 4 
sine eşittir. 


X* iyonu ile Y atomunun 
yarıçapı farklıdır. 


Y'nin elektronegatifliği X ve Z 
ye göre daha büyüktür. 


1. V 


Sezgin, kimya dersinde su üzerinde toplanan gazla- 
rın basıncı ve suyun buhar basıncı ile ilgili aşağıdaki 
deney düzeneklerini hazırlıyor. 


1. Düzenek 


sabit piston 


pistonu V'ye 
getiriyor. 


P,-220mmHg | ölçüyor P, 420 mm Hg bölüyor 
Pon, - 200 mm Hg | Pc, -400 mm Hg 

2. Düzenek 

sabit piston 


| 


sıcaklığı t,*C'ye 


yukarıdaki bilgilerin doğru veya yanlış olma durum- getiriyor. 
larına göre “  ” işareti konulmuştur. &>t) 
Buna göre, hangisinde “ y ” işareti uygun yerde -- e 
kullanılmıştır? R PE 220 m Hİ yer Ki ME b öçüyor 
z P.,, 200 mm Hg | P,,, <260 mm Hg 
S CH, CH, 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli N 
3 Buna göre, yukarıda gerçekleştirilen işlemler so- 
D) | velİll E) I,Il veli & dok Ni 
nucunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) t49C'de suyun buhar basıncı 20 mm Hg'dir. 
B) Il. düzenekten sıcaklık artışının buhar basıncını 
arttırdığı sonucu çıkartılabilir. 
ir Mr RE C) 1. düzenekte hacim değişiminin buhar basıncını 
2. Il od orbitali, n — 2 enerji düzeyinden sonra her SN e Ni 
N ip değiştirmediği sonucuna ulaşılabilir. 
enerji seviyesinde bulunur. 
II. 3p,, Spy ve 8p, orbitallerinin enerji değerleri ay- D) Hacim değişiminden CH, ve H,O gazlarının kıs- 
nıdır. mi basınçları aynı oranda etkilenmiştir. 
IN. 4. enerji düzeyindeki (n - 4) toplam orbital sayı- E) t,*C'de suyun buhar basıncı hesaplanabilir. 
sı 16'dır. 
IV. Her enerji seviyesinde bir tane s orbitali bulu- 
nur. 
V. p orbitaline en fazla 6 elektron yerleşir. 
Orbitaller ile ilgili yukarıdaki yargılardan kaç ta- 
nesi doğrudur? (n: Baş kuantum sayısı) 
A)1 B) 2 Cc)3 D) 4 E)5 
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( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 14 ) 
AKÜ yapımında kullanılan elektrotlar H,SO, çözeltisi 6. Entalpi (kJ) Entalpi (KJ) 
içine konulur. Bu asit çözeltisi yaklaşık kütlece 9640 
H,SO, bulundururken yoğunluğu 1,47 g/cm3 tür. 
Akü'den alınan bu çözeltinin derişimini 3 mol/L 
yapmak için, 
Pa 2) g Tepkime Tepkime 
Il. Kaptaki çözeltinin yarısını başka bir kaba bo- koordinatı koordinatı 
şaltmak 3 4 
2Fefk)* 5 Og)-Fe,O.(k) CO(g)-- > 99) > CO) 
Il. Kaptaki çözelti hacmi kadar su eklemek 
ll. Kaptaki H,SO, miktarını iki katına çıkaracak Yukarıda verilen tepkimelerin entalpi diyagram- 
kadar H,SO, eklemek larına göre, aynı koşullarda 
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? (H,SO,: 98) FeoOz/k) * 3CO(9) > 2Fefk) - 3CO,(9) 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C)I veli tepkimesinin entalpi diyagramı aşağıdakilerden 
D) | veli E) Ilvelil hangisi olabilir? 
Entalpi (kı) Entalpi (kı) 
, 8 - 
Tepkime Tepkime 
koordinatı 0 koordinatı 
Entalpi (ku) 
5.  Xg)*Yg 70) s3) O AH>0 ği e pie 
S koordinatı koordinatı 
2M(9) * Y(g) > X(g) AH <0 2 
Basamakların denklemleri verilen mekanizmalı bir İ nal Çe) 
tepkimeye ait potansiyel enerji (P.E) — tepkime koor- 
dinatı (T.K) grafiği verilmiştir. 
P.E.(kkal) Tepkime 
A koordinatı 
1.adım 
> T.K 
yukarıda verilen tepkime denklemleri ve grafiğe 
göre; 
Il. 2Mf(g) * 2Y(9) > 2(g) * 3T(g) için AH < O'dır. 
I. Tepkimenin hız denklemi r — k . (MEZ . (YJ'dir. 
III. X, katalizördür. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız ll Ol veli 
D) II ve Ili E) I,ll veli 
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AYT ( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 14 ) 
7. | N,;0,(9)-—>2NO0/g) (yavaş) 9. Kimya laboratuvarında suda oldukça az çözünen 


Il. HzO(g)4*N,0(g) —— H,(9)* N0,(9) 
(hızlı) 


II. Nala) * HzO(9) —— N,O(9) * H>la) 


Yukarıda bir kimyasal denge tepkimesinin adımları 
verilmiştir. 


(hızlı) 


Buna göre, tepkimenin derişimler cinsinden den- 
ge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? 


iyonik CaCO, (kireç taşı) tuzunun su dolu bir beher 
içine atılması sonucu büyük bir kısmının çözünme- 
den dibe çöktüğünü gözlemleyen öğrencilere öğret- 
men, kireç taşının sudaki çözünürlüğünü artırmak 
için; 

CaCO, (k) -— Ca?* (suda) * COŞ (suda) AH > O 
tepkime denklemine göre, çözünen kireç taşı-su ka- 
rışımına neler yapılabileceğini soruyor. 


Öğrencilerinden, 


Cengiz — Çözeltiye sabit sıcaklıkta Na,CO, katısı- 


> (Nop (H>lIN>05J nın eklenmesi 
IN>O>| IH>OJN>0) Aytaç - Çözelti sıcaklığının arttırılması 

IN OJlH | (H T (No? İsmail — Çözeltiye sabit sıcaklıkta bir miktar daha 
O EE CaCO, eklenmesi 

NejiH>0) (H>OP|N>J 

Cankut - Çözeltinin sabit sıcaklıkta hızlıca karıştı- 
E) l 2FINoj| rılması 
(H>OJN>I Serdar - Çözeltinin soğutulması 


299C'de HX ve HY'nin 0,1 M'lık 100 mL'lik sulu çö- 
zeltilerinde pH değerleri sırasıyla 1 ve tür. 


Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- 
tır? 


A) HX'in sulu çözeltisinin iletkenliği HY'ninkinden 
fazladır. 


B) İyonlaşma yüzdeleri farklıdır. 


C) Eşdeğerlik noktasında harcanan NaOH mol sayı- 
ları eşittir. 


D) NaOH ile HY'nin tepkimesinden oluşan NaY tuzu 
hidroliz olur. 


E) Konjugelerinin bazlık kuvvetleri arasında X- > Y- 
ilişkisi vardır. 


Palme Yayinevi 


yukarıdaki önerileri sıralıyor. 
Buna göre, hangi öğrencinin önerisi uygundur? 
A) Cengiz 

D) Cankut 


B) Aytaç GC) İsmail 


E) Serdar 
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Bilgi: Metallerin korozyondan korunması için kendi 
metalik aktifliğinden daha yüksek bir metalle 
kaplanmasına katodik koruma; aktifliği daha 
yüksek olan metale kurban elektrot denir. 
Katodik korumada kurban elektrot anot işlevi 
görür. 


Zn? *t(suda) * 2e- — Zn(k) E*--0,76V 
Al3* (suda) * 3e“ — Al(k) E9--1,66V 


Mg?* (suda) * 2e-—> Mgfk) E*--2,37V 
Sn?* (suda) * 2e — Snfk) E9--0,13V 
Fe?* (suda) 4 2e —> Fefk) E9-—0,44V 
Li* (suda) * e-—>Li(k) E9-—3,06V 


yukarıdaki verilere göre gövdesi Mg metali ile 
kaplı bir LPG tankının korozyondan korunması 
için katodik koruma amacıyla aşağıdaki metal- 


lerden hangileri kurban elektrot olarak kullanıl- 


11. 


m 


XBr,(suda) 


Yukarıdaki kapta XBr, nin sulu çözeltisi elektroliz 
edilirken 2 numaralı elektrotun çevresinde H, gazı 
çıkışı gözleniyor. 


Buna göre, 


Il. X metalinin yükseltgenme potansiyeli H, nin- 
kinden büyüktür. 


Il. Aynı sıcaklıkta çözeltinin DOH değeri artar. 


IN. Anotta önce Br- iyonları yükseltgenir. 


maz? yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Zn, Al, Sn ve Fe B) Li, Sn ve Fe (Yükseltgenme eğilimleri Br- > OH- dir.) 
O) Al, Sn veli D) Zn, Li, Sn ve Fe A) Yalnız | B) 1 veli C) I veli 
ll D) Il ve Ili E) lil vellll 
m, 
S 
2 
3 
A 
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12. W 


1M 1M 
X2*(suda) Y?*(suda) 
1. kap 2. kap 


X metali derişik HNO, çözeltisi ile NO, gazı açığa 
çıkarırken, Y metali ise derişik HNO, çözeltisi ile H, 
gazı açığa çıkarıyor. 
Buna göre, yukarıdaki pil sistemi ile ilgili, 

I. İkinci kapta zamanla katyon derişimi artar. 


Il. Dış devrede elektronlar X elektrottan, Y elekt- 
rota doğru akar. 


III. Birinci kaba aynı sıcaklıkta saf su eklenirse, pil 


potansiyeli azalır. 


yargılarından hangileri doğrudur? 


13. 


Temel Hal Elekt 
b ii Hibritleşmiş Hal 


Dizilimi 
1 ii 
2p 6 
N iti 
DE hibrit 
Nİ N orbitalleri 
is 1s 


Yukarıda C,H, molekülünde karbon atomlarından 
her birinin temel hal elektron dizilimi ve hibritleşmesi 
yan yana verilmiştir. 


Buna göre; 


I. Hibritleşmeye katılmayan 2 tane p orbitali, 2 
tane pi(r) bağını oluşturur. 


Il. Oluşan hibrit orbitalleri ile hidrojenin 1s orbitali 
doğrudan örtüşerek sigma(a) bağlarını oluştu- 
rur. 


Il. Karbon atomunun hibritleşme türü sp?'dir. 


yargılarından hangileri doğrudur? 


A) Yalnız Il B) Yalnız Ill CO)| vellll A) Yalnız | B) | veli C) ll ve Il 
D) Il ve Ili E) |vell z D) | vellll E) |,ilvelli 

ii 

S 

v 

Z 

A 

66 Diğer sayfaya geçiniz. 


KİMYA TESTİ 


( AYT 


1. Bu testte 13 soru vardır. 


1 Ni 


DENEME 15 | 


2. Butestin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


1. X2t, Y2- veZ taneciklerinin elektron dizilişleri aşağı- Xnt ve CF iyonlarının oluşturduğu bileşiğin 0,4 molü 
daki gibidir. ile 800 mililitre çözelti hazırlanıyor. 
X2t :1s2 2s? 2p8 3s? 3p8 Çözeltide Cİ iyonlarının derişimi 1 molar olduğu- 
Y2- : 412 252 2p6 na göre, “n” değeri kaçtır? 
Z: 1s? 2s? 2p5 3s? 3p6 A) 1 B)2 C)3 D) 4 E) 5 
Buna göre, X, Y ve Z atomları ile ilgili; 
I. Atom numaraları arasındaki ilişki 
X>Z>Y 
şeklindedir. 
Il. Üçü de küresel simetri özelliği gösterir. 
INI. Tam dolu orbital sayısı en az olan Y'dir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C)| veli 
D) | ve lll E)I, Il ve lll 
4. A Çözünürlük (mol/L) 
, A 
a 
> , 
2. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan NO gazının & Ni 
kısmi basıncı CgHg gazınınkinin 2 katıdır. N 0 > Sıcaklık(C) 


il 


Suda az çözünen A ve B tuzlarının çözünürlük - 
sıcaklık grafiğine göre, 


C,Ha(9) Il. t*C de çözünürlük çarpımları aynı olabilir. 


0 
Il. A tuzu suda çözündüğünde çözelti sıcaklığı 
azalırken, B tuzu suda çözündüğünde çözelti 
Bu gazların, sıcaklığı artar. (D) (Y) 


Il. t*C de molar çözünürlükleri aynıdır. (D) (Y) 


II. Moleküllerinin birim zamanda birim yüzeye 
yaptıkları çarpma sayısı 


Il. Öz kütle 


IV. Minimum enerjiye eğilim yalnız B tuzu için çö- 
zünme lehinedir. (D) (Y) 

V. Maksimum düzensizliğe eğilim A tuzu için çö- 
zünme lehine iken B tuzu için çökme lehinedir. 


0 M 


niceliklerinden hangileri farklıdır? 


(H:1, C:12, ©O:16, N:14) 
A) Yalnız Il B) Yalnız lll C) veli yukarıdaki ifadeleri okuyan bir öğrenci bu ifade- 
lerden kaç numaralı olanının yanlış (Y) olduğunu 
D) | vellll E) Il ve İll N 
belirler? 
AV B) IV o) ll D) Il E) | 
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5. 


No(9) * 1/20>(9) > N,0(9) 
N>0(9) * Oş(9) — NoO3(9) 


Yukarıdaki tepkimelerin AH değerleri bilindiğine 
göre, 


Il. NgO gazının molar oluşma entalpisi 

IL. NO, gazının molar oluşma entalpisi 

IN. NgO gazının molar yanma entalpisi 
niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Ill C) | veli 


D) 1 ve lll E) Lil ve İli 


Bir X, gazının 0,2 molü, aynı mol sayısında Y, ga- 
zıyla tam birleşip, potansiyel enerjisi 40 kJ/mol olan 
XoYa bileşiğini oluşturmaktadır. 
Tepkime sonunda 60 kJ ısı açığa çıktığına göre; 
Il. Tepkimeye girenlerin potansiyel enerjisi topla- 
mı ürününkinden düşüktür. 
IL. Tepkime entalpisi AH—-—300 kjJ/mol dür. 


III. Tepkimeye girenlerin potansiyel enerjisi 
—340 kjJ/mol dür. 
yargılarından hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız | 


B) Il ve |ll C)| veli 


D) Ii velil E)I, Il veli 


Palme Yayinevi 


KİMYA TESTİ ) ( 
(9) 


7. 


8. 


2X(9) * Y(9) * 3Z(9) > X,YZ3(9) 

tepkimesine ait hız denklemi 
r—k.X2.JZ) 

şeklinde olduğuna göre; 


I. Sabit hacimde ve sıcaklıkta kaba Y gazının ek- 
lenmesi hızı değiştirmez. 


IL. Tepkime mekanizmalıdır. 


II. Sabit sıcaklıkta kabın hacmi yarıya düşürülürse 
tepkime hızı 8 katına çıkar. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız Il 


B) | veli C) | vellil 


D) Il ve Ili E)L, il ve lll 


Sabit hacimli kapta 
Xo(9) * 2Y,(9) — 2XY7(9) 


tepkimesi dengedeyken sıcaklık arttırıldığında kap- 
taki molekül sayısı artıyor. 


Buna göre, bu olay sırasında; 
I. Derişimler türünden denge sabitinin (K,) sayısal 
değeri küçülür. 
I1. Toplam basınç artar. 
II. XY, gazının derişimi artar. 
yargılarından hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | B) | veli O) l veli 


D) Il ve İl E)IL, il ve lll 
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10. 


Aynı sıcaklıkta 0,1 molar derişimli HX ve HY çözelti- 
lerinden HY nin iyonlaşma yüzdesi HX inkinden bü- 
yüktür. 


Buna göre, aynı sıcaklıkta HX çözeltisinde; 
I. Ht iyonu derişimi 
Il. POH 
IN. Asitlik denge sabiti (K,) 


değerlerinden hangileri MY çözeltisinden daha 
küçüktür? 


A) Yalnız Ill B) Il ve İl C)i veli 

D) | ve lll E)I, il veli 
Ba(lO-), katısının 25*C deki çözünürlük çarpımı 
1,6.10—9 dur. 


Buna göre, Ba(1O,), katısının 0,01 molarlık 
Ba(NO,), sulu çözeltisindeki çözünürlüğü kaç 


Palme Yayinevi 


12. 


D 


Tuz köprüsü 


1. kap 2. kap 


Şekildeki elektrokimyasal pil çalışırken X elektrodun 
bulunduğu kapta Xh* iyonları 0,2 mol artarken, Y 
elektrodun üzerinde 0,3 mol Y katısı birikiyor. 


Buna göre, 
I. Elektronlar dış devrede X'ten Y'ye doğru akar. 


Il. X elektrodun bulunduğu kaba aynı sıcaklıkta 
saf su eklenirse pil gerilimi azalır. 

Il. İyon yükleri arasındaki ilişki n > m'dir. 

yargılarından hangileri doğrudur? 

A) YalnızIl 


D) | veli 


B) Il ve Ili C) | veli 


E) İI,livelii 


mol/L'dir? 
A) 2.10-4 B) 4.10-8 C)4.10-8 
D) 1.10-4 E) 4.10-4 
13. gX ve gY atomları arasında oluşan kararlı bileşiğe 
ait, 
I. VSEPR gösterimi nedir? 
II. Molekül geometrisi nasıldır? 
Ili. Merkez atomun hibrit türü nedir? 
sorularının cevabı aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir? 
I Il İl! 
A) AX, Doğrusal sp 
11. Erimiş XCI, tuzunun elektrolizinde anotta normal ko- 
; B) AXE Doğrusal sp? 
şullarda 2,24 litre CI, gazı açığa çıkarken katotta 5,6 
a. a. 2 
gram X katısı toplanıyor. o) di Düzlem üçgen sp 
3 
Buna göre, X'in atom kütlesi kaçtır? D) AXE Açısal 2p 
N ii, 3 
A)27 B52 C56 D6o 6127 ii gi GEO SE 
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1. 
2. 


Bu testte 13 soru vardır. 


Bu testin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


Temel haldeki elektron dağılımı 3p5 orbitali ile bi- 
ten ve kütle numarası 35 olan X elementi ile ilgili; 


Il. Atom numarası 17, nötron sayısı 18'dir. 


Il. p orbitallerindeki toplam elektron sayısı, s orbi- 
tallerindeki toplam elektron sayısından fazladır. 


III. Küresel simetri özelliği gösterir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 

D) Il ve İl 


B) Yalnız Il O) | veli 


E) İli velli 


Şekildeki birinci kapta bulunan X, He ve Y gazlarının 
mol sayıları eşittir. M musluğu aynı sıcaklıkta kısa bir 
süre açılıp kapatıldığında birinci kaptaki gazların mol 
sayıları ny > Ny > ny Oluyor. 


2. kap 
Buna göre, X ve Y gazları aşağıdakilerden hangi- 
si olabilir? 


(H:1,He:4,C:12,0:16,S: 32) 


X Y 
A) CO; SO, 
B) CH, SO, 
c) Hp CO, 
D) CO, Ha 

E) Hp so, 


Palme Yayinevi 


Aşağıdaki sulu çözeltilerden hangisinin 0,2 molal 
Al(NO,), çözeltisine aynı koşullarda eşit hacimde 
eklenmesi ile çözeltinin kaynamaya başladığı sı- 
caklık değişir? 


A) 0,8 molal şeker çözeltisi 

B) 0,4 molal Naci çözeltisi 

C) 0,4 molal Mg(NOg), çözeltisi 
D) 0,2 molal KgPO, çözeltisi 

E) 0,16 molal Al,(SO,), çözeltisi 


Bir katının sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişi- 
mi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 


Sıcaklık (*C) Çözünürlük (g / 100 g su) 
0) 20 
20 50 


Buna göre, 20'C sıcaklıkta hazırlanan 120 gram- 
lık doymuş çözelti 0“*C sıcaklığa soğutulursa kaç 
gram katı çöker? 


A) 12 B) 24 


Diğer sayfaya geçiniz. 
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Bazı bileşiklerin oluşum entalpileri aşağıda verilmiş- | 7. X(g) * Y(g) — Z(g) K,zx4 
NE T(g) — Xa) K,-2 
Bileşik Oluşum entalpisi (kJ/mol) Yukarıdaki tepkimelere göre aynı sıcaklıkta 
AlpOglk) —1667 27(g) — 2Y(9) * 2T(9) 
CO/g) > 140 tepkimesinin derişimler türünden denge sabiti 
CO:lo) - 393 e i 
A B D E) — 
> / 64 ) 32 <2 16 ) 4 ) 2 
Buna göre, aynı koşul ve sıcaklıkta gerçekleşen, 
2Al(k) - 3CO,(9) > Al,Oz(k) * 3CO(9) 
tepkimesine göre, 108 gram Al katısı harcandı- 
ğında kaç kJ ısı açığa çıkar? (Al: 27) 
A) 409 B) 818 C) 1636 D)1227 E) 1442 
8. Oda koşullarındaki pH değeri 5 olan HA asitinin 
iyonlaşma sabiti (K,) 5 . 10-10 olduğuna göre, HA 
asitinin başlangıçtaki derişimi kaç molardır? 
A) 0,1 B) 0,2 Cc) 0,3 D) 0,4 E) 0,5 
6. H,(9) *21C1(9) (9) * 2HCI(9) 
tepkimesinin ara basamakları aşağıda verilmiştir. ğ 
E 
Hala) * 1C1(g) HI(g) * HCI(a) (yavaş) | 
ka Ss 
HI(a) * 1CI(g) —— 1,(9) * HCi(g) (hızlı) & 
adımları üzerinden yürüyen tepkimeyle ilgili aşağıda- 
ki tabloda bazı sorular ve cevapları verilmiştir. 
9. 
Soru Cevap 
- Doymuş XYo 
Il Toplam tepkime derecesi kaçtır? 3 çözeltisi 
> Yak) 
II. Tepkimede ara ürün hangisidir? ICI 
İİİ e NI 
IN. Tepkimenin hız bağıntısı nedir? k.İH>l. GIZ 
XYo(k) * su X2 (suda) * 2Y-(suda) * ısı 
Sabit hacimde ve sıcaklıkta H, 
IV. gazının derişimi yarıya inerse HCI Değişmez Çözünme denklemi yukarıda verilen 20*C deki 
gazının oluşum hızı nasıl değişir? doymuş XY, çözeltisine; 
Sabit sıcaklıkta kap hacmi Dörtt 3 il 
V. 2 katına çıkarılırsa I, gazının ei e Ii. 20'C de ZY katısı ilave etmek 
oluşum hızı nasıl değişir? IL. Sıcaklığı 109C ye düşürmek 
Buna göre, tablodaki sorulardan hangisinin ce- Il. 209C de su eklemek 
vabı doğru olarak verilmiştir? işlemlerinden hangileri uygulandığında XY, nin 
A)I B) Il C) Il D) V E)V çözünürlük çarpımı (Kçç) artar? 
A) Yalnız Il B) Yalnız Il CO) | veli 
D) | veli E) Il ve Ili 
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Zn(k) * Ni2*(suda) — Nifk) * Zn2*(suda) 
ES < 0,51 V 


Yukarıdaki pil sistemine, pilin vereceği akıma karşılık 
1 volt'luk akım uygulanıyor. 


Buna göre; 
I.. Zn2* iyonları derişimi azalır. 
Il. Ni elektrodun kütlesi azalır. 
Ili. Galvanik bir pil oluşur. 


yargılarından hangileri doğrudur? 


12. 


e 
Pt(k) Mig gi Pt(k) 


KCI(s) 
Cacı,(s) 


Yukarıdaki kapta KCI ve CaCl, sıvılarından oluşan 
karışım elektroliz ediliyor. 


Maddelerin yükseltgenme potansiyelleri arasın- 
daki ilişki K > Ca > CI şeklinde olduğuna göre, 


I.  Anotta 
2C1 (8) > Cl,(9) * 20” 
tepkimesi gerçekleşir. 


Il. Katotta ilk olarak K metali toplanır. 


II. Devreden 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol Ca2* 


iyonu indirgenir. 


yargılarından hangileri yanlıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il OjI veli 
D) I ve Il E) Il ve Il A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
S5 D)I vellil E) | velli 
v 
z 
Nİ 
N 
& 
11. Bir elektrokimyasal pil sistemine ait Nernst denklemi | 13. HCHO molekülünde bağ sayısı en fazla olan 
aşağıda verilmiştir. atom ile ilgili olarak; 
2 
E|-E 0,06 log İMg 1 1.  Hilbritleşmeyen bir tane p orbitali oksijenin p or- 
Di 2 (cut? bitalleri ile sigma bağını oluşturur. 
N Il. C atomunun hibrit orbitalleri oksijenin orbitalleri 
Buna göre; ile örtüşerek bir tane sigma bağını oluşturur. 

. Pil şeması Il. sp2 hibrit orbitallerinden iki tanesi hidrojen 
Mak) / Mg?*(suda) // 2Cut(suda) / 2Cufk) atomlarının s orbitalleri ile sigma bağlarını oluş- 
şeklindedir. turur. 

IL.. Mg katısı, Cut iyonlarından elektron almıştır. yargılarından hangileri yanlıştır? (4H , 6C, gO) 

INI. Anot kabındaki çözeltinin derişimi katot kabı- A) Yalnız | B) Yalnız Il C)I veli 
nınkinden daha büyükse pil potansiyeli, stan- D)I veli E)L, il veli 
dart pil potansiyelinden küçük olur. 

yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | vellil 
D) | veli E)I, Il ve lll 
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1. Bu testte 13 soru vardır. 


2. Butestin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


1 L 3. 1 atm dış basınçta eşit bölmelere ayrılmış ideal pis- 
M tonlu kapta 80 gram SO, gazı bulunmaktadır. 
A E 
P A 
Be 3 Engel 
Bir bölümü yukarıda verilen periyodik tablodaki P, A, e — .. İdeal piston 
L, M ve E elementleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K 
Buna göre, E — 
I. o Oksitlerinin bazlığı en fazla olan element han- m OR 
gisidir? 
il N Kaba aynı sıcaklıkta 280 gram C.H, gazı ekleniyor 
II. Elektronegatifliği en yüksek olan element han- , Y Ss , 3 49 dö . Y 
edi ve işlemler sonunda aşağıdaki grafikler çiziliyor. 
gisidir? 
Kaptaki SO i 
INI. Birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek olan ele- gazının bazli Kap hacmi 
ment hangisidir? 
IV. Bileşiklerinde sadece 24 değer alabilen ele- | cc |N |” 
ment hangisidir? 
0) 
sorularına tabloda yerleştirilmiş elementler ara- Zaman 
sından cevap verildiğinde, seçeneklerden hangi- 1 2 
si verilen soruların cevabına ait olamaz? Ni C,H, gazının 
A)P B)JA GL D)M DE $ zam 
Ne 
2 
Ss 
â 
Zaman 
3 
2. >gNi2* iyonuylailgili, 
1. İkinci enerji düzeyinde bulunan elektronlar için Grafiklerle ilgili tablodaki bilgilerin doğru veya yanlış 
m, değeri 2 olabilir. olma durumları “/” işareti ile belirtilmiştir. 
Il. 0-0 kuantum sayısına sahip 6 elektronu var- Bilgi Doğru Yanlış 
dır. Il. 1 nolu grafik uygun çizilmiştir. 4 
IN. Birinci enerji düzeyinde bulunan elektronlar için Il. 2 nolu grafikte hacim sıfırdan > 
0 değeri 1 dir. başlamamalıdır. 
ifadelerinden hangileri doğrudur? Ili. 8 nolu grafikte CgH, gazının ba- 
ine topl b v 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C)I vellll e a a ğa 
yazılmalıdır. 
D)| veli E)L Il veli 
Buna göre, hangilerinde “/” işareti uygun yerde 
kullanılmıştır? 
(C,H: 40, SO,: 80) 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli 
D) Il ve Il E)I vellii 
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4. f Çözünürlük (g/100 mL su) 5. Yoğunluğu 0,9 g/ml olan kütlece 9016 lık metil alkol 


(CH,OH) çözeltisinin 100 mL sine 400 mL su eklen- 
mektedir. 


Buna göre, oluşan çözeltinin derişimi kaç molar- 
dır? (H: 1, C:12, O:16) 


A) 0,9 B) 1,8 C)2,7 D) 3,6 E) 4,5 
> Sıcaklık (C) 
Yukarıda A katısına ait çözünürlük - sıcaklık grafiği 
verilmiştir. 
Buna göre, aşağıda verilen yargılardan hangisi 
yanlıştır? (d.,, — 1 g/mL) 
A) 50*C'de A katısı ile hazırlanan doygun çözelti 
kütlece 9620 liktir. 
B) A katısının çözünmesi ekzotermiktir. 
C) 50'C de hazırlanan doymuş homojen karışım so- 
ğutulursa doymamış olur. 
D) Çözünürlük - basınç grafiği 
) Gl 6. A Entalpi (kJ) 
Çözünürlük 
ği N 2CO(9) * Oyla) 
Cc ze e 
0 S 
Basınç R - .  2COslg) 
Sal. 
şeklindedir. 3 
E) 209*C de 300 mL doygun çözeltide 150 gram A 
katısı çözünmüştür. 2C0(9) * O,(9) > 2CO»(9) 
tepkimesine ait entalpi diyagramına göre, 
Il. CO gazının molar yanma entalpisi 
Il. CO gazının molar oluşma entalpisi 
IN. CO, gazının molar oluşma entalpisi 
niceliklerinden hangileri ne kJ değerine eşit- 
tir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli 
D)I vellil E) Il vellll 
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( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 17 ) 
Gaz fazında gerçekleşen bir kimyasal tepkimenin | 8. |. Tepkime Denklemi Grafik 
potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafiği aşağıda X5(9) * Yola) — 2XY(9) Derişim(M) 
verilmiştir. , 
Etki 
A Potansiyel enerji (kJ) Hacmi azaltmak 
Il. Tepkime Denklemi Grafik 
Afk — Bg) Derişim(M) 
Tepkime koordinatı Etki 
- Sabit hacimde ve 
Buna göre, 
le. sıcaklıkta B gazı 
Net tepkime Hız bağıntısı eklemek 
İk em e II. Tepkime Denklemi Grafik 
IN. Aç -B, —2AB$ısı r-k.JAşl Xo(9) * 3Y (9) — Derişim(M) 
2XYa(9) #ısı ok XYa 
IN 4XYŞ #Y, — 2XgYa isı rk. XYZ. (Yal e x 
p Sabit hacimd, o O Ya 
M. 2C0ş0, —2CO,$ısı r-k.JCOP .JOj sıcaklığı arttırmak 
Zaman 
homojen gaz tepkimelerinden hangileri yukarıda meli ibne tepkime ll a denge 
verilen grafik için uygun olabilir? halindeki sistemlere yapılan etkiler verilmiştir. Gra- 
- fikler, yapılan etkiler sonucu sistemdeki maddelerin 
A) Ive B) li ve lll C) Ive IV Hi derişimlerindeki değişimleri göstermektedir. 
S 
e b © Buna göre, verilen grafiklerden hangileri yapılan 
k etkilere göre doğru çizilmiştir? 
A) Yalnız Il B) Yalnız Il CO) | vellil 
D)|I veli E)L, İl ve li 
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Oda koşullarında bulunan 0,01 molar HX çözeltisinin 


pH değeri 4 tür. 
Buna göre, HX çözeltisi ile ilgili; 


Il. Zayıf asittir. 


Il. Suda çözünürken hidrojen bağı oluşturamaz. 


INI. Sudaki iyonlaşma yüzdesi 961'dir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | 
D) | velil 


B) Yalnız Il CO)| veli 


E)I, Il ve lll 


10. XY, tuzunun suda çözünme denklemi 


XYolk) # ısı -— X2* (suda) * 2Y(suda) 


şeklinde olan XY, çözeltisi katısı ile dengededir. 


XY, katısı 


Buna göre, kabın sıcaklığı arttırılırsa, 
Il. Çözünürlük çarpımının değeri artar. 
Il. Çözünürlüğü artar. 

III. Dipteki katı miktarı değişmez. 
yargılarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnız | 

D) Il ve Ili 


B) Yalnız Il C) | veli 


E)I, Il ve lll 


Palme Yayinevi 


11. Saf suyun oda koşullarında Hoffman Voltametresiyle 


elektrolizi ile ilgili, 


Bilgi Doğru Yanlış 


Il. Hoffman voltametresinde 
elektrot olarak platin, grafit veya 4 
paslanmaz çelik kullanılabilir. 


Il. Saf su elektroliz edildiğinde 
oksijen gazının hacmi aynı 


V 
koşullardaki hidrojen gazınınkinin 
iki katı olur. 
IN. Saf suyun elektrolizi sırasında 
Anot: H,O(s) — 
1 
5 Oo(9) * 2Hi(sudaj) * 2e- 7 


Katot: 2H*(suda) * 2e- — H,(g) 
tepkimeleri gerçekleşir. 


bilgilerinin doğru veya yanlış olma durumları “/” işa- 
reti ile belirtilmiştir. 
Buna göre, “/” işareti hangilerinde uygun yerde 
kullanılmıştır? 
A) Yalnız | 

D) | veli 


B) Yalnız Ill O)I veli 


E) Il ve lll 
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12. 


Tuz köprüsü 


1. kap 


2. kap 


Yukarıdaki sistemde voltmetrede okunan değer 
*0,25 volt olup, X metalinin kütlesi zamanla azal- 
maktadır. 


Buna göre; 
|. Ep < 40,25 volitur. 
Il. X elektrot anot, Pt elektrot katottur. 
Il. İkinci kapta pH değeri zamanla artar. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 
D) | ve ll 


B) Il ve ll O)I veli 


E)I, Il ve İli 


Palme Yayinevi 


13. Karbon kimyasına giriş konusunu bitiren bir öğret- 
men öğrencilerine bir bileşik ile ilgili soru sormadan 
önce aşağıdaki uyarıları yapmaktadır. 


Uyarı 1: Molekülün doğrusal olmadığına dikkat edi- 
NİZ. 

Uyarı 2: Tüm atomlar arasında tekli bağlar olduğuna 
dikkat ediniz. 

Uyarı 3: VSEPR gösteriminde ortaklanmamış elekt- 
ron çiftinin iki tane olduğuna dikkat ediniz. 

Buna göre, uyarılara dikkat eden öğrenciler 
aşağıdaki bileşiklerden hangisini seçerse doğru 
olur? 

(4H, GE, 7N, gO, gf) 


A) HF B) HO Gi GO; 


D) NHg E) CoHa 


Tİ 
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1. Bu testte 13 soru vardır. 


2. Butestin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


3s2 ve 3p9 orbitalleri için aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) m,0 orbitallerinde eşit sayıda elektron içerirler. 
B) Baş kuantum sayıları aynıdır. 

Cc) m, -2 ve m, > ye sahip elektron bulun- 
dururlar. 


D) Açısal momentum kuantum sayıları (4) farklıdır. 


E m, *7'ye sahip elektron sayıları eşittir. 


Şekildeki birleşik kap sisteminde suda çözünmeyen 
X gazı ve bir miktar saf su bulunmaktadır. 


Aynı sıcaklıkta M musluğu açıldığında sistemin 
toplam basıncı kaç cm Hg olur? 


(Suyun hacmi önemsenmeyecektir. Suyun buhar 
basıncı 12 cm Hg alınacaktır.) 


A)132 B)72 C6O0 D42 E)36 


Palme Yayinevi 


AX 


> 


Sıcaklık (K) 


Belli bir miktardaki gaz sabit hacimli kapta ısıtıldığın- 
da yukarıdaki grafik elde ediliyor. 


Grafikteki X değişkeni; 
I. Basınç. hacim (P.V) çarpımı 
IL. VT oranı 
IN. Birim hacimdeki molekül sayısı 
niceliklerinden hangileri olamaz? 
A) Yalnız Il 
D) | ve Il 


B) Yalnız Il CO) | vellil 


E) Il ve İl 
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1mol AKNO,), içeren V, litre çözelti 


IL. 2 mol Ca(NOg), içeren V, litre çözelti 
INI. 8 mol AgNO, içeren V, litre çözelti 


Yukarıdaki çözeltilerin NO, iyonu molar derişim- 
leri birbirine eşit olduğuna göre, V,, V>, Va ara- 
sındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 


C)V,>Vı - Va D)Vp Va > V; 


5. Su buharının yoğuşması ile ilgili; 


Il. Potansiyel enerji - tepkime koordinatı 


6. 


XY SN; 


tepkimesi tek basamaklı olup; tepkimenin derecesi 
3 tür. 


Buna göre, tepkimeyle ilgili; 


I. Tepkimenin hız bağıntısı 
r-k.I.IYEZ 
şeklindedir. 


II. X, katıdır. 


INI. Sabit sıcaklıkta kap hacmi yarıya indirilirse tep- 
kime hızı 8 katına çıkar. 


yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 


A) Yalnız | 
D)I vellil 


B) Yalnız |ll O) | veli 


E) Il vellll 


A P.E(KJ) 
pay | 299) 
z 7. Bir tepkime 3 basamakta gerçekleşirken derişimler 
> HzOls) & türünden denge sabitleri sırasıyla K,,, a ve Kç, 
Kk tür. Tepkimelerde bazı düzenlemeler yapılıp top- 
> lam denge tepkimesi yazılmış ve denge sabiti (K,) 
Tepkime koordinatı KE. e, 
şeklinde çizilebilir. Ke, 
Il. 3,6 gram H,O'nun yoğuşması sırasında açığa olarak belirlenmiştir. 
çıkan sıcaklık 8,8 kJ dir. 
IN. Su buharının yoğuşma denklemi Buna göre, 
Hg O(9) —— Hz O(s) 1. İlk tepkime düzenlemeye alınmayıp doğrudan 
il , , yazılmıştır. 
şeklindedir ve molar yoğuşma ısısı — 44 kJ ola- 
rak hesaplanır. IL. İkinci tepkime ters çevrilip iki ile çarpılmıştır. 
yargılarından hangileri doğrudur? 1. Üçüncü tepkime sadece > ile çarpılmıştır. 
(AH? --241 ki/mol, IV. Tüm adımlar toplanırken denge sabitleri çarpıl- 
Ha0(9) 
mıştır. 
AHHLot -—285 ki/mol) yargılarından hangileri doğrudur? 
(H:1, O: 16) A)I ve IV B) Il ve |ll GC) IlI ve IV 
A) Yalnız | B) | ve İli CG)I veli D)I, Il ve IV E) Il, II ve IV 
D) Il ve lll E)L il ve Ili 
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AYT ( 
8. f pH 


10. 


> POH 


Şekilde pH - pOH değişimi grafiği üzerine çizilmiş 
bahçenin çevresi 28 birim olup; a kenarı b'nin 2,5 
katıdır. 


25*C'de hazırlanan A çözeltisi ile ilgili; 
I. Baziktir. 


Il. H* ve OH” iyonlarının derişimlerine ait grafik 


A (Hİ 


> (|OH7J 


şeklindedir. 
INI. Turnusolu kırmızıya boyar. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız Ili 


D)I vellil 


B) | vel O) Il ve İli 


E)i, Il ve İİİ 


HCI kuvvetli asit, HF ise zayıf asittir. 


Hacimleri ve molar derişimleri eşit olan HCI ve 
HF çözeltilerinde, 


1. Çözünen HCI ve HF mol sayıları 
Il. Elektrik iletkenlikleri 


INI. Tamamının nötrleşmeleri için gereken NaOH 
miktarları 


değerlerinden hangileri aynıdır? 
A) Yalnız | 
D) | ve lil 


B) Yalnız Il C)|I ve lll 
E) | veli 


Palme Yayinevi 


AgoH(k) 


Suda az çözünen AgOfH katısının yukarıdaki sulu çö- 
zeltisi 

AgOH(k) —— Ag*(suda) * OHYsuda) * Isı 
tepkimesine göre dengededir. 


Buna göre, buharlaşma olmaksızın çözeltinin sı- 
caklığı arttırıldığında, 

I. Agt iyonlarının derişimi 

Il. AgOH katısının kütlesi 

IN. AgOH katısının çözünürlük çarpımı (Kçç) 
niceliklerinden hangileri azalır? 


A) Yalnız | 
D) Il ve Il 


B) Yalnız Il 
E)I veli 


C)| veli 


80 


Diğer sayfaya geçiniz. 


AYT ( KİMYA TESTİ 2 DENEME 18 ) 
12. W 


— 
SANAN NNNAAAANANNANNEE! 


1M HCI 
Mözohii 


ğ 1M HCI 
özelini 
A 


25*C, 1. kap 


25*C,2. kap 


1. ve 2. kaplarda şekilde görüldüğü gibi asit çözelti- 
leri bulunmaktadır. Her iki kaptaki elastik balon için- 
de He gazları bulunuyor. 


Kaplara huniler yardımıyla 1. kaba toz halindeki X 
katısı 2. kaba ise Y katısı ekleniyor. 


1. kapta zamanla elastik balonun hacminin azaldığı, 
2. kapta ise değişme olmadığı gözlemleniyor. 


Buna göre; 
Il. X metali yükseltgenmiştir. 
IL. 1. kapta H, gazı çıkışı olmuştur. 
IN. X'in aktifliği Y'ninkinden fazladır. 


yargılarından hangileri doğrudur? 


Tuz köprüsü 


li e 


Alf) e Cukk) 


1. kap 


2. kap 


Şekildeki pil çalışırken tuz köprüsündeki CI iyonları 
Al elektroda doğru hareket eder. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) 2. kaba sabit sıcaklıkta saf su eklenirse pil gerili- 
mi artar. 


B) Cu elektrot katottur. 
C) Pil çalıştığı sürece Al elektrot kütlesi azalır. 


D) Dış devrede elektronlar Al den Cu ya doğru hare- 
ket eder. 


E) Pil tepkimesi 


(Katı ilavesinin sıvı hacmini değiştirmediği ve saf- İ 2Al(K) * 3Cu?*(suda) ZA *(suda) * 3Culk) 
sızlık etkisinin buhar basıncına etkisi olmadığı kabul — şeklindedir. 
edilecek.) $ 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C)i veli N 
D) Il ve Ili E)L il veli 
13. HCN ve CO, molekülleriyle ilgili; 
Il. Merkez atomun hibritleşme türü 
Il. Pi bağı sayısı 
Il. Ortaklanmamış değerlik elektron çifti sayısı 
verilenlerden hangileri her ikisi içinde ortaktır? 
(4H, GG, 7N, gO) 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli 
D) Il ve Il E)L Il ve Ili 
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1. Bu testte 13 soru vardır. 


2. Bu testin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


Yukarıdaki periyodik sistemde yer alan P, A, L, M ve 
E elementlerine ait özellikler aşağıdaki tabloda karı- 
şık olarak verilmiştir. 


Element Özellikler 

1 Bileşik oluştururken 2 elektron vererek 
kararlı hale gelir. 

2 Atom numarası en küçük olan elementtir. 

3 Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük ele- 
menttir. 

4 Elektron dağılımında son terim p4 orbita- 
lidir. 

5 m, 2 0 olan en fazla 9 elektronu vardır. 


Buna göre, P, A, L, M ve E elementlerinin tablo- 
daki özelliklerle eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir? 


P A L M E 
A) 3 1 5 4 2 
B) 4 1 2 5 3 
ö 3 1 5 4 3 
D) 1 3 2 5 4 
p 2 4 1 3 5 


Palme Yayinevi 


Sürtünmesiz 
piston 


Açık hava basıncının 1 atm olduğu bir ortamda, şe- 
kildeki sistemin M musluğu sabit sıcaklıkta açılarak 
gazların karışması sağlanıyor. 


Buna göre, oluşan karışımda O, gazının kısmi 
basıncı kaç atm olur? (Gazların birbiriyle tepkime 
vermediği düşünülecek.) 


A 0,25 B)0,4 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 


Sınıfın ön sırasında oturan Tekin ile en arka sırada 
oturan Yasemin arasındaki mesafe yaklaşık olarak 
5 metredir. Tekin aynı anda sol bileğine mol kütlesi 
320 g.mol-! olan parfümden ve sağ bileğine ise mol 
kütlesi 20 g.mol-! olan diğer parfümden eşit miktar- 
da olacak şekilde sıkıyor. 


Buna göre, en arka sıradaki Yasemin, Tekin'in 
kullandığı iki parfümden hızı yüksek olanın koku- 
sunu 5 saniye sonra hissediyorsa diğer parfümün 
kokusunu ilkinden kaç saniye sonra hisseder? 


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 
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Gozu x CaF, z 5. A Potansiyel enerji (kkal) 
madde 
2NO(9) 
Kaynamaya 38 keep sete veee 
başlama 100 #4a 100 * 6a 100 *2a 
SIEGIĞINe m i Nala) # Of) 
Eşit kütlede alınmış üç şişe suda 1'er mol X, CaF, ve 
Z maddelerinin çözünmesi ile oluşmuş aynı koşullar- 


daki çözeltileri inceleyen Altan, kaynamaya başlama 
sıcaklıklarını termometre ile ölçerek yukarıdaki tab- 
loyu oluşturmuştur. 


Buna göre, X ve Z maddeleri ile ilgili; 

I. OX maddesi Naci tuzu olabilir. 

Il. Z maddesi bir tuzdur. 

Ili. Hem X hem de Z suda iyonlaşarak çözünür. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
(Su, belirtilen ortamda 100*C de kaynamaktadır.) 
A) Yalnız | 

D) | ve lil 


B) Yalnız Il O) Ivell 


E) Il ve lll 


Tepkime koordinatı 


Yukarıda NO gazının N, ve O, gazlarına ayrışmasına 
ait potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafiği ve- 
rilmiştir. 

Buna göre, NO gazının molar oluşma entalpisi 
kaç kkal'dir? 


A)-76 B)-38 C)-19 D)9 E) 19 


S 
Ss 
2 
6. HoOolsuda) > HgO(s) * 2040) 
v 
i tepkimesi sabit sıcaklıkta 1. kapta gerçekleşirken 
özdeş 2. kapta gerçekleşecek diğer tepkime kabına 
bir etki yapılmış ve belirli zamanlarda ortamda kalan 
miktarlar tabloya geçirilmiştir. 
2.dakika 4.dakika 6. dakika 
Başlangıç 
derişimi sonra sonra sonra 
kalan kalan kalan 
1. kap 1M 0,3 M 0,5M 0,2M 
2. kap 1M 0,6M 0,2M — 
Buna göre, 
I. Tepkime hızı 2. kapta daha fazladır. 
Il. 2. kaba katalizör eklenmiştir. 
IN. 1. kapta gerçekleşen tepkimenin aktivasyon 
enerjisi daha büyüktür. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il CO)| veli 
D) | veli E)i, Il ve İl 
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MgCO-(k) MgOfk) *- CO,(9) 


tepkimesi sabit hacimli bir kapta dengedeyken sabit 
sıcaklıkta bir miktar CO, gazı uzaklaştırılıyor. 


Sistem tekrar dengeye ulaştığında başlangıca 
göre; 


I. Toplam katı kütlesi azalır. 


II. Derişimler türünden denge sabiti (K,) nin değeri 
değişmez. 


IN. CO, gazının derişimi artar. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 

D) Il ve Il 


B) | veli C) | vellll 


E) Lil ve lll 


Zayıf bir bazın 25*C deki bazlık denge sabiti (K,) 


9. 


BaSO,'ün hacimleri ve sıcaklıkları eşit olan üç sulu 
çözeltide çözünebilen miktarları aşağıda verilmiştir. 


1MK,SO, çözeltisi: m 
1M Bacı, çözeltisi: mp 
2 M CasO, çözeltisi: m, 


Buna göre, m,, m, ve m, arasındaki ilişki aşağı- 


dakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
A)m,>m,—m, B)mg>m, > m; 


C)m,xm,>m, D)m, >< mg > m, 


Em,>Mmg>M, 


10. Oda sıcaklığında bulunan saf suda Ca(OH), nin çö- 


zünmesi sırasında OH- iyonu derişimine ait grafik 


değeri ve baz çözeltisinin pOH değeri bilindiğine > EE ii 
- 5 aşağıdaki gibidir. 
göre; S yal 9 
R A Derişim (mol/L) 
Soru Cevap 3 
A 
Çözeltideki OH- iyon derişimi bulunabilir 
e Evet 
- 2.10* (OH“J 
Baz çözeltisinin iyonlaşma © si belirle- 
II. Vale Hayır 
nebilir mi? 
a 1 1 Eği isimi is 
1 GE plieKİ HgO* iyon derişimi hesapla Evet Ae 
nabilir mi? 0) 
IV. Çözeltinin pH değeri bulunabilir mi? Hayır Buna göre, aynı sıcaklıkta, CaCO, tuzunun 
Çözeltinin turusolu hangi renge dönüş- Ca(OH), nin belirtilen derişimdeki çözeltisinde 
v türeceği söylenebilir mi? Gi çözünürlüğü kaç mol/L dir? 
ici o i - 10-10 
yukarıda zayıf bazlarla ilgili sorulan sorulardan (CaCO, için 25 deki Koç > 1d) 
kaç tanesine verilen cevap doğrudur? A)1019 B)109 C)108 D)107 E)10- 
A)1 B)2 (0) e D) 4 E) 5 
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X, Y ve Z metalleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor; 13. |. Metan molekülünde C ve H atomları arasında 
oluşan örtüşme türü nedir? 


e XveZ metalleri asit çözeltilerinden H, gazı açı- 
ğa çıkarıyor. 1. H, molekülünde gerçekleşen örtüşme türü ne- 


e Yİ# nın indirgenme eğilimi, H* nınkinden bü- Gis 


yüktür. Ili. C,H, molekülünde karbon atomlarının hibrit- 
leşme türü nedir? 

IV. CH,O bileşiğindeki merkez atomun VSEPR 
gösterimi nedir? 


Buna göre, 

1. X(Kk) * Yr(suda) > X*(suda) * Y(k) 

Ii. 2Z*(suda) * Hala) > 2Zik) # 2H“(suda) Yukarıda verilen hibritleşme ve VSEPR konuları 
II. 2Y*(suda) * H,(g) > 2Y(k) - 2H*(suda) ile ilgili sorular seçeneklerde verilen cevaplar ile 
eşleştirilirse hangi seçenek verilen soruların ce- 


tepkimelerinden hangileri kendiliğinden gerçek- . e 
vabına ait değildir? (,H, çC, gO) 


leşir? 
A) AXE B)s-s GC) sp? 
D) AXg E) sp3 - s 


A) Yalnız | B) | veli C) | vellil 
D) II ve Il E)I, ll ve lll 


Palme Yayinevi 


12. X metali ve H, gazı ile oluşturulan standart bir pil 
düzeneğinde H, elektrot anottur. 


Buna göre, 


Il. X metalinin indirgenme gerilimi hidrojeninkin- 
den daha büyüktür. 


II. Anot kabında zamanla H, gazının basıncı azalır. 
INI. X metalinin standart yükseltgenme potansiyeli 
pozitiftir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) | veli C) | vellil 
D) Il ve Ili E)I, Il ve İl 
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1. Bu testte 13 soru vardır. 


2. Butestin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


1. Ca?tiyonunun elektron dizilişi 
1s? 2s? 2p5 3s? 3p6 
şeklindedir. 
Temel haldeki Ca element atomuyla ilgili doğru olan 
ifadelerin başına “D”, yanlış olan ifadelerin başına 
“Y” yazılarak aşağıdaki sorular cevaplanmak isteni- 


yor. 
0) En yüksek enerjili orbitalindeki bir elektronun 
manyetik kuantum sayısı —1 olabilir. 
W Manyetik kuantum sayısı m, - O olan 10 tane 


elektron içerir. 


(0) Spin kuantum sayısı 5 olan elektron sayısı 9 


olabilir. 
Baş kuantum sayısı 2 olan orbitaller 4 tane 
Y e 
elektron içerir. 
0) En yüksek baş kuantum sayısına sahip orbital- 


lerinin açısal momentum kuantum sayısı O'dır. 


NaBr(k) 


çözeltisi 


i NaBr(suda) 


Suda çözünmesi endotermik olan NaBr tuzu ile 
oda sıcaklığında hazırlanan | ve Il no'lu çözeltiler 
için; 
Bilgi Doğru Yanlış 
I. o Elekirik iletkenlikleri arasındaki 
ilişki Il > | dir. 
Il. Aynı ortamda kaynama noktaları 
arasındaki ilişki Il > I dir. 
IN. Çözünen NaBr miktarları arasın- 
daki ilişki | > Il dir. 


IV. Çözelti kütleleri arasındaki ilişki 


I > ll dir. 
Buna göre, yukarıda verilen kuantum sayılarıyla > a 
ilgili doğru - yanlış sorularından kaç tanesi hatalı 8 yukarıdaki bilgilerin doğru (D) veya yanlış (Y) ol- 
cevaplanmıştır? a duğuna karar verilerek ilerlendiğinde aşağıdaki- 
A)1 B)2 03 D) 4 E)5 d lerden hangisi doğru olur? 
A)D,D,D,Y B)D,Y,Y,D OY,D,Y,Y 
D)Y,Y,D,D EY,D,D,D 
2. Kapalı bir kapta 4,1 litre hacim kaplayan 16 gram 
XO, gazı, 27“*C de 114 cm Hg basınç yapmaktadır. 
Buna göre, X atomunun proton sayısı, nötron sa- 
yısına eşit ise periyodik tablodaki periyot ve grup 
numarası aşağıdakilerden hangisidir? (O: 16) 
A) 2. periyot 4A grubu 
B) 3. periyot 5A grubu 
C) 3. periyot 6A grubu 
D) 4. periyot 4A grubu 
E) 4. periyot 6A grubu 
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Buzun süblimleşme entalpisini hesaplayabilmek | 6. Ankara Beysukent'te trafikte seyir halinde iken 
için; Aras'ın arabasının lastiği patlar ve lastiğini değiştir- 
mek için gerekli işlemleri yapmaya başlar. 


Il. Buzun erime entalpisi 
II. Ha(o) To > HgOls) Lastiği patlayan arabanın arkasında ise 5 tane araç 


birikir. Trafiğin akış hızı yavaşlamaya başlar. 
tepkimesinin entalpisi 
Çünkü trafiğin akış hızını belirleyen araç, Aras'ın las- 


IN. Suyun buharlaşma entalpisi tiği patlayan aracıdır. 


niceliklerinden en az hangileri bilinmelidir? Buna göre, yukarıda verilen hikaye, mekanizmalı 
A) Yalnız Il B) | ve lll CO) li ve Il bir kimyasal tepkimeye uyarlanırsa aşağıdaki ifa- 
D)I veli E) lil veli delerden hangisi en doğru açıklama olur? 


A) Mekanizmalı tepkimeler hızlı gerçekleşir. 


B) Mekanizmalı tepkimelerde adımlar yavaş hızda 
gerçekleşir. 


C) Mekanizmalı tepkimelerde adım sayısı 5 tir. 


D) Mekanizmalı tepkimelerde hızı belirleyen adım 
yavaş adımdır. 


E) Mekanizmalı tepkimelerde hız hal fonksiyonu 
özelliği gösterir. 


5. 2C0(9) * O,(9) > 2C0,(9) 
tepkimesi için sabit sıcaklıkta aşağıdaki deneyler ya- 
pılıyor. 


1. deney: CO gazının derişimi sabit tutulup O, gazı- 
nın derişimi 2 katına çıkartıldığında, hız da 2 katına 
çıkıyor. 


Palme Yayinevi 


2. deney: Tepkime kabının hacmi yarıya düştüğün- 
de hız 4 katına çıkıyor. 


Buna göre, 


Il. Tepkime hız bağıntısı 
r—k.ICOJ|JO,| 
şeklindedir. 


II. Tepkime ikinci derecedendir. 


IN. Hız sabiti k'nın birimi e şeklindedir. 
mol.s 


yukarıdaki ifadeler doğru (D) ya da yanlış (Y) ola- 

rak, Il ve Ill yolunu izleyerek sıralandığında aşa- 

ğıdakilerden hangisi doğru olur? 

A)D,D,D B)D,Y,D OY,D,D 
D)Y,Y,D EY,Y,Y 
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Belli el kapalı kapta 
KCI(k) * 2040) —— KCIO,(k) 


tepkimesi dengede iken dışarıdan bir etkiyle t, anın- 
da denge bozulmuştur. 


Bu süre içinde O, gazının derişiminin zamanla deği- 
şimi grafiği aşağıda verilmiştir. 


Derişim(M) 


> Zaman 


Kutay, (0 — t,) süresince, aşağıdaki bilgilerin doğru 
veya yanlış olma durumlarını “/” işareti ile belirtmiş- 
tir. 


8. 


I. Heterojen tepkimeler dengeye ulaşamaz. 
Il. Denge tepkimeleri tersinirdir. 


INI. Denge anında tüm maddelerin derişimleri sa- 
bittir. 

. Açık sistemlerdeki tepkimeler dengeye ulaşa- 
maz. 


V. Bir maddenin farklı iki fazı arasındaki denge fi- 
zikseldir. 


Yukarıda verilen yargılardan kaç numaralı olanı 
yanlıştır? 


A)I B) Il o) ll D) V EV 


Doğru Yanlış 
Il  Kabaaynı sıcaklıkta tş anında 
Mi Ge ez elehmiz 9. HF zayıf asitinin saf suda iyonlaşma tepkimesi 
olabılır. 
——> F- * 
Iİ. KCI katısının derişimi tp anında z Hil GC ii zl EĞ) e Oil) 
$ş anına göre daha azdır. 4 3 şeklindedir. 
S 
> 
Bilgi Doğ Yanl 
İl. 4, anında tepkime kabının — mez ball le 
. m 4 Ki 
hacmi azaltılmış olabilir. . İsem > 
IV. KCIO, katısının mol sayısı 
y-İ süresince artmıştır. y Il. FT, HE nin konjuge asitidir. V 
Buna göre, Kutay hangilerinde “/” işaretini uy- IN. H,O baz olarak davranmıştır. 4 
gun yerde kullanmamıştır? 
Eye B) ll ve lll O) Il ve V IV. HzO, HgO* nun konjuge bazıdır. | 
D) Il ve IV E) IvelV 
tablodaki bilgilerin yukarıdaki tepkime denklemine 
göre doğru veya yanlış olma durumları “/” işareti ile 
belirtilmiştir. 
Buna göre, “/” işareti hangilerinde uygun yerde 
kullanılmıştır? 
A) | veli B) | ve lil C) II, Il ve IV 
D) 1, Il ve IV E) LI, Ni ve V 
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Il 


11. Pil denklemi 


DENEME 20 


(Kçç) değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 


2Al(k) - 3Zn2*(suda) 2Al13*(suda) * 3Zn(k) 


Sıcaklık (*C) Kçç şeklinde olan Al - Zn elektrokimyasal pil düzeneği 
25 1.10-12 için aşağıda verilen işlemler sonucu pil potansiyelin- 
m TR deki değişmeler verilmiştir. 
Buna göre, işlem sonuçlarından hangisi yanlış 
Buna göre, verilmiştir? 


Il. 759C deki XY doymuş çözeltisi 259C ye soğu- 
tulursa çökelme gözlenir. 


(Al,S, ve ZnS suda çok az çözünür.) 


İşlem gi 
Il. XY katısının saf suda çözünmesi ekzotermiktir. gerilimi 
Il. 259C deki doymuş çözelti ısıtılırsa doymamış A) Anot kabına su eklemek Artar 
özelti elde edilebilir. 
e B) Katot kabına Zn(NOg), katısı 
yargılarından hangileri doğrudur? ilave etmek Artar 
A) Yalnız | B) Yalnız İl Oi veli C) Anot kabına Na,S katısı ilave 
etmek li 
D) Il ve İl E) İli velli 
D) Katot kabına K,S katısı ilave 
etmek Azalır 
E) Anot kabındaki çözeltinin yarısını Atlar 


Palme Yayinevi 


dışarı almak 


89 


Diğer sayfaya geçiniz. 


KİMYA TESTİ 


Na 


DENEME 20 


MR 


Tuz köprüsü 


Ni(k) 


1. kap 


2. kap 


Şekildeki galvanik hücrede pilin çalışmaması için; 
I. 2. kapta yeteri kadar Ni(NO>), katısı çözmek 


Il. 1. kaba sabit sıcaklıkta yeteri kadar saf su ekle- 
mek 


III. 2. kaptan sabit sıcaklıkta çökelme olmadan ye- 
teri kadar su buharlaştırmak 


IV. 1. kapta yeteri kadar Na,S katısı çözmek 
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanabilir? 
(NiS suda çok az çözünür.) 
A) ivelV B) II ve Il 

D) Ill ve IV 


CO) i veli 
E) Lİ, ill ve IV 


Palme Yayinevi 


13. 


AX, AXE, 


VSEPR gösterimleri yukarıdaki şemada birer 
küme olarak düşünülürse AX, ve AX,E, göste- 
rimlerine sahip iki molekül için taralı alandaki or- 
tak özelliklerle ilgili, 
I. Bağ açısı 
II. Merkez atomlarında sp hibritleşmesi yapan 
atom içerme 
. Polar molekül olma 
. İçerdikleri bağ sayısı 


Merkez atomlarında ortaklanmamış değerlik 
elektron çifti içerme 


yukarıda verilenlerden kaç numaralı olanı her iki 
molekül içinde geçerlidir? 


AI B) Il O) ll D)V E)V 
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Ni İ 


Bu testte 13 soru vardır. 


Bu testin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


2 


1. 1s 2s 2p 3s 3. 0,2 molar KNO, çözeltisi ile 0,1 molar Ca(NO,-), 
X CD Dp (0700 (© çözeltisi eşit hacimde karıştırıldığında ortamda 
bulunan NO, iyonları derişimi kaç molar olur? 
KWEONEDEN 000 A) 0,05 B) 0,1 C) 0,2 
z- Dd MD aAAMDD D) 0,25 E 0,4 
Yukarıda orbital şemaları verilen X, Y ve Z atomlarıy- 
la ilgili bazı bilgiler şu şekildedir. 
Il. X uyarılmış atomdur. (D) (Y) 
Il. Üçünün de temel haldeki elektron dağılımı kü- 
resel simetriktir. (D) (Y) 
II. X ile Z'nin sahip oldukları enerjiler eşittir. (D) (Y) 
IV. X ile Y'nin baş kuantum sayıları aynıdır. (D) (Y) 
Buna göre, verilen bilgiler doğru (D) veya yanlış 
(Y) olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi 
doğru olur? 
AD,Y,Y,D B)Y,D,D,Y OD,Y,Y, Y 
D)Y,D,Y,D E D,D,Y,D 
ei 
“ 
2 
S 
â 
4 
9. Sürtünmesiz 4. Ha(9)* 5 Oz(9) > HzOl9) 
ist 
bal tepkimesinin standart şartlardaki tepkime ental- 
pisini hesaplamak için aynı koşullarda; 
I.  HgO gazının molar oluşma entalpisi 
İL. Ha gazının molar yanma entalpisi 
— Il. H—H, O-O ve H—O bağ enerjileri 
İçinde ne gazı ve buharı ile dengede ii sıvı bulunan N. 2H,0(9) > 2Hp(a) * Oyla) 
kaptaki toplam basınç 4P atmosferdir. i OR Ri 
tepkimesinin entalpi değeri 
Piyn iş Pisten: 28 Konumuna Gelirileliğine V. HO sıvısının molar oluşma entalpisi ve suyun 
de kaptaki basınç kaç atmosfer olur? 
molar buharlaşma ısısı 
(Psy, > P atm) ir ” N diğ 
niceliklerinden kaç tanesi tek başına yeterlidir? 
A)18P B)16P C)idP Dior BKrP A)1 B)2 03 D) 4 E)5 
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HN | 


X ve Y gazları arasında gerçekleşen 
mX(g) * nY(g) — kZ(a) 


tepkimesinin aynı sıcaklıkta mekanizmasını aydınlat- 
mak üzere yapılan deneylerde; 
»* Y'nin derişimi sabit tutulup X'in derişimi yarıya 
indirildiğinde tepkime hızı 1/4'üne inmektedir. 


»* X ile Y'nin derişimi 3'er katına çıkarıldığında 
tepkime hızı 27 katına çıkmaktadır. 


Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış- 
tır? 
A) Tepkime hız bağıntısı 

r-k.KEZ.IY 

şeklindedir. 


B) Tepkime derecesi 3'tür. 


GC) Hız sabitinin birimi M2. s-İ dir. 


D) Yavaş adımın girenler tarafı 
2X4Y—> 
şeklindedir. 


E) Tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmi sabit sıcak- 
lıkta yarıya düşürüldüğünde tepkime hızı 4 katına 
çıkar. 


Palme Yayinevi 


6. 


> 


Potansiyel enerji (ki) 


> 
Tepkime koordinatı 


Potansiyel enerji (P.E) - tepkime koordinatı (T.K) gra- 
fiği yukarıda verilen gaz halindeki A ve B maddele- 
rinin çarpışması sonucu oluşan kompleks; X, Y ve Z 
noktalarına ulaşmaktadır. 


Buna göre, 


Il. X noktasına ulaşan çarpışmalarda kinetik enerji 
yetersiz olabilir. 


Il. Y noktasına ulaşan çarpışmalarda çarpışma 
geometrisi uygun olmayabilir. 


INI. Z noktasına ulaşan çarpışmalar ürüne dönüşe- 
bilir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız Il 
D) Il ve Ili 


B) | veli C) | veli 


E)I, Il veli 
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AYT ( 
7. |, Sürtünmesiz 
İdeal piston 


ee 


Şekildeki kapta 
N>(9) * 3H,(g) — — 2NH,(9) * Isı 


8. Kimyasal bir tepkimeye ait derişimler türünden 
denge bağıntısı (K.) ile ilgili; 


I. Katalizöre bağlı değildir. 


İleri tepkimenin hız sabitinin (kj), geri tepkime- 
nin hız sabitine (kg) oranına eşittir. 
Mekanizmalı tepkimelerde yavaş adıma göre 
yazılır. 


yargılarından hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli 
tepkimesi dengededir. D) Il ve lll E) 1, Il ve İli 
Buna göre, kaba aynı sıcaklıkta bir miktar He 
gazı eklenip yeniden denge kurulduğunda, 
Toplam basınç Denge sabiti (K.) 
mi Zaman |/ Zaman 
ö 0 9. A pH 
NH, gazının N, gazının 
mol sayısı | mol sayısı 
0 Zaman 0 Zaman » 
O © â 
2 
H, gazının 5 | ji o 5 Eklenen baz çözeltisinin 
kısmi basıncı 2 0) VW, V> hacmi (mL) 
R 
Ni 25'C de hazırlanan 300 ml HNO, çözeltisiyle 
Zaman 0,3 M NaOH çözeltisinin titrasyonu sonucu oluşan 
pH- eklenen baz çözeltisinin hacmi değişimi yukarı- 
daki grafikte verilmiştir. 
yukarıda çizilen grafiklerden kaç tanesi doğru 
olur? Buna göre, 
A) 1 B)2 Cc) 3 D) 4 E)5 I. Başlangıçta HNO, çözeltisinin derişimi 
1 mol/L'dir. (D) (Y) 
1. V, 100 mL'dir. (D) (Y) 
1. V, 300 mL'dir. (D) (Y) 
IV. Eşdeğerlik noktasında toplam çözelti hacmi 
400 ml'dir. (D) (Y) 
yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar için (D), yan- 
lış olanlar için (Y) sembolleri |, Il, Ill ve IV sırasına 
uyularak yazıldığında aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılır? 
A)D,D,D,D B)Y,D,D,D OY.Y,D,D 
D)D,Y,Y,D E D,D,D,Y 
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10. Dengede olan CaCO, çözeltisine sabit sıcaklıkta 
CaBr, katısı ekleniyor. 


Buna göre, 


Çözünürlük çarpımı (K.) (Ca*j 


Zaman 
0 


CaCoO,'ün çözünürlüğü 


(0) 
Zaman Zaman 


çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? 


12. 


Pt) <A İNE PtK) 


X(suda) 


Yukarıdaki kapta X maddesinin sulu çözeltisi elekt- 
roliz edilirken | ve Il numaralı elektrotlarda gerçekle- 
şen tepkimeler aşağıdaki gibidir. 


2H,0(s) * 2e- > 20H(suda) * H> (9) 
2H,O(s) > 4H*(suda) * O,(9) * 4e 


Buna göre, X maddesi aşağıdakilerden hangisi 
olamaz? 


(Elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki 


K>Mg>Hş>Ci->OH-> NOZ > SO7 şeklindedir.) 


A) Yalnız Ill B) | veli C) | vellil 
D) | ve IV E) Il, Ili ve IV A) Mgi(NOg3)> B) MgSO, C) MgCi, 
D) K,SO, E) KNO, 
z 
S 
2 
8 
A 
13. 1 2 3 4 
H,S Bek, cs, PCI, 
3 6 7 8 
SiH, GB, BF, Sl, 
11. Standart koşullarda hazırlanan Fe - Co ve Fe - Cu Tabloda verilen bileşiklerle ilgili aşağıdaki yargı- 
pillerinin gerilimleri sırasıyla 0,16 ve 0,78 volttur. lardan hangisi yanlıştır? 
Metallerin elektron verme potansiyelleri arasın- (4H, 4Be, 5B, g€, gF, 441, 453P, 47C1) 
daki ilişki Fe > Co > Cu şeklinde olduğuna göre, . N , 
aynı koşullarda hazırlanan Co - Cu pilinin gerilimi 2 MÜM Paeik lee Gerim) Geümemiler 
kaç volttur? dir. 
(Metallerin yükseltgenme basamakları 2-- alınacaktır.) B) 1, 4, 5 ve 6 numaralı bileşiklerde merkez atom 
3 . . . 
A) 0,76 B) 0,62 C) 0,52 sp” hibritleşmesi yapmıştır. 
D) 0,36 E) 0,28 C) 4, 7 ve 8 numaralı bileşiklerin VSEPR gösterimi 
AX, şeklindedir. 
D) 1 ve 4 numaralı bileşikler polardır. 
E) 7 ve8 numaralı bileşiklerde bağ açısı 120* dir. 
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Bu testte 13 soru vardır. 


Bu testin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


Açısal 
Baş momentum 
kuantum kuantum Elektron 
Atom sayısı(n) sayısı (0) sayısı 
X 3 2 5 
Y 4 (0) 2 
Z 2 1 6 


X, Y ve Z atomlarının temel haldeki elektron dağılım- 

larında en son orbitallerine ait bilgiler yukarıda veril- 

miştir. 

Buna göre, X, Y ve Z atomlarının atom numaraları 

arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğ- 

ru verilmiştir? 

AX>Z>Y B)X>Y>Z 
D)Z>Y>X 


OY>Z>X 


EY>X>Z 


EE A 


3L,TK 2LTK 
Şekildeki sistemde M musluğu açılarak |. kapta bu- 
lunan X gazının yarısı aynı sıcaklıkta Il. kaba aktarılı- 
yor ve musluk kapatılıyor. 
Buna göre, Il. kaptaki son basınç kaç atm olur? 
A2 B)3 Cc) 4 


D45 5 


Palme Yayinevi 


İİ) emme NN 


Yukarıdaki pistonlu kapta ideal X gazı ile bu gazın 
sulu çözeltisi dengededir. 


Buna göre, 
Il. Sabit sıcaklıkta pistonun aşağıya doğru itilmesi 


Il. Piston sabit tutularak sistemin sıcaklığının dü- 
şürülmesi 


II. Sabit sıcaklıkta piston serbest bırakılarak siste- 
me ideal Y gazı eklenmesi 


işlemlerinden hangileri X gazının çözünürlüğünü 
artırır? 


(X ve Y gazları birbirleriyle tepkime vermemektedir.) 


A) Yalnız | 
D) Il ve Il 


B) Yalnız Il C)I veli 


E) Lil ve lll 


4. Molar oluşmaısıları AHço,, --26 kkal ve 


AHco, < -94 kkal olduğuna göre, 


4 
i. COlg)* 5 Ozla) » CO,9) 
tepkimesi ekzotermiktir. 


Il. 0,1 mol CO gazı yandığında 12 kkal ısı açığa 
çıkar. 


IN. GO gazının yanma tepkimesi sonucunda açığa 
çıkan ısı 34 kkal olduğunda, oluşan CO, gazı- 
nın normal koşullardaki hacmi 2,24 litre olur. 


yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 
D) II ve İl 


B) Yalnız Il C) | veli 


E) Lil ve İli 
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2(9) * 3H,(9) > 2NH3( 


tepkimesinde oluşan . gazının ortalama oluş- 
ma hızını mol. L-İ.s-İ birimi cinsinden hesapla- 
mak için laboratuvarda bir deney düzeneği hazır- 
layan öğrenci sonuca ulaşmak üzere aşağıdaki 
verilerden hangisine ihtiyaç duymaz? 


A) Tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmi 
B) Tepkimede kaç gram N, gazı harcandığı 
C) Tepkimenin kaç saniyede gerçekleştiği 
D) Hidrojen (H) elementinin atom kütlesi 


E) Azot (N) elementinin atom kütlesi 


7. 


Gaz fazında gerçekleşen ve derişimler türünden 

denge sabitinin 1'den büyük olduğu (K. > 1) den- 

ge tepkimesiyle ilgili, 
Derişim(M) 


Derişim(M) 


> 
Zaman Zaman 


Derişim(M) 


Zaman 


3X -2Y 2741 AH*<0 > 
v 
Yukarıdaki tepkimenin denge bağıntısının; Şi 
2 2 
Kk EZ $ 
G3 i 
XI 
olduğu bilinmektedir. yukarıda çizilen grafiklerden hangileri hatalıdır? 
Dengedeki bu tepkimeyle ilgili, ((GI — Tepkimeye girenlerin derişimi, |(Ü|  Tepkime- 
de oluşan ürünlerin derişimi) 
Il. Y veT katı olabilir. (D) (Y) 
ii, N vr nı A) il ve IV B) Ill ve V C)I, lll ve IV 
Il. Minimum enerjiye eğilim girenler yönünedir. 
0 D) 1, ll ve lll E) Lil ve IV 
INI. Homojen denge tepkimesidir. (D) (Y) 
IV. Sabit hacim ve sıcaklıkta Y'nin miktarı arttırıldı- 
ğında daha çok T oluşur. (D) (Y) 
V. Maksimum düzensizliğe eğilim ürünler yönüne- 
dir. (D) (Y) 
yukarıdaki cümleleri okuyan bir öğrenci bu cüm- 
lelerden kaç numaralı olanını doğru (D) olarak 
işaretler? 
A)I B) Il C) lll D) IV E)V 
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11,2 gram KOH suda çözülerek 2 litre çözelti hazır- 
lanıyor. 


Çözeltinin oda koşullarındaki pH değerini 12 yap- 
mak için kaç litre su eklenmelidir? 


(K:39, 0:16, H:1) 


A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E)8 
9. Toplam iyon 
mol sayısı 
3.102 
500 mL 
saf su 
| 0) t Zaman 


İçinde 500 mL saf su bulunan şekildeki kapta XYa 
tuzu ile doygun çözelti hazırlanırken çözeltideki top- 
lam iyon mol sayısı grafikteki gibi değişmektedir. 


Buna göre, XY, tuzunun deneyin yapıldığı sıcak- 

lıktaki çözünürlük çarpımı (K,.,) kaçtır? 

A) 3,2.109 B) 8.10-5 C)3,2 10-6 
D) 1,6.10-7 E) 1,6.10-4 


Palme Yayinevi 


10. Umut, tabloda verilen doğru / yanlış türündeki ifade- 
leri aşağıdaki gibi işaretlemiştir. 
Bilgi 


Doğru Yanlış 


Il. o Çözünürlük çarpımı (Kçg) 
doygun sulu çözeltideki iyon 
derişimlerinin toplamıdır. 


vV 


Saf sudaki çözünürlük ortak 
iyon içeren çözeltideki çözü- 
nürlüğe göre daha fazladır. 


IN. Çözünürlük çarpımı (Kçg) suda 


yüzde yüz iyonlaşan katıların 
dengede bulunan iyon deri- 
şimleri çarpımıdır. 


Ortak iyon çözünürlüğü artırır. 


Katılar çözünürlük çarpımı 
bağıntısında yer almaz. 


Buna göre, yukarıdaki bilgilerden kaç numaralı 
olanını Umut yanlış işaretlemiştir? 


AI B) Il C) Ili D) V E)V 


11. X, Y veZ metalleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 
»* Y çubuğu, XNO, çözeltisine batırıldığında küt- 

lesi azalıyor. 

» Z metalinden yapılmış kapta YNO, sulu çözel- 

tisi saklanamamaktadır. 

Buna göre, X, Y ve Z metallerinin aktifliklerinin 

artış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru ve- 

rilmiştir? 

YXZ,Y B)X,Y,Z 


D)Y,Z,X 


OZ,Y,X 
DZ,X,Y 
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12. © 13. oo H,O,CO, ve NH, 


Tuz köprüsü 


X(k) —> VK) 


1M 1M 
X* (suda) Y* (suda) 
1. kap 2. kap 


Yukarıdaki elektrokimyasal pil çalışırken 1. kaba 
aynı sıcaklıkta saf su eklendiğinde pil gerilimi artıyor. 


Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru- 
dur? 


A) Zamanla Y* iyonlarının derişimi artar. 


B) X metalinin yükseltgenme potansiyeli, Y metali- 
ninkinden küçüktür. 


C) X elektrotun kütlesi zamanla azalır. 


D) Dış devrede elektronlar Y elektrottan X elektrota 
doğru akar. 


E) Pil gerilimi Eyi <0 dır. 


Palme Yayinevi 


bileşikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? (,H, gC, 7N, gO) 


A) Her üçünün de molekülleri polar kovalent bağ 
içerir. 

B) CO, molekülünün VSEPR gösterimi AX, şeklin- 
dedir. 

C) H,O ve NH, molekülleri polar, CO, molekülü 
ise apolardır. 

D) Normal kaynama noktası en düşük olan CO, dir. 

E) Her üçünün de yoğun fazda molekülleri arasın- 
daki etkin kuvvet hidrojen bağıdır. 
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1. oButestte 13 soruvardır. 
2. Butestin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 

1. X, Y vezZelementleriile ilgili şu bilgiler veriliyor: ei M(g) 


X: 3. periyot toprak metalidir. 
Y:2. periyot halojenidir. 
Z: 3. periyot toprak alkali metalidir. 


X, Y ve Z elementleri ile ilgili her cümlenin sonunda 
doğru (D) ve yanlış (Y) sembolleri bulunmaktadır. 


Buna göre, 


I. Değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki 
Y>X>Z şeklindedir. (D) (Y) 


II. Birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki 
Y>Z >X şeklindedir. (D) (Y) 


IN. Y ile Z'nin oluşturacağı iyonik bağlı bileşiğin 
formülü ZY,'dir. (D) (Y) 


MV. Z'nin ikinci iyonlaşma enerjisi, X'in üçüncü 
iyonlaşma enerjisine eşittir. (D) (Y) 


V. Elektron ilgisi en büyük olan element Y'dir. 
0) M 


bu cümleleri okuyan bir öğrenci kaç numaralı 
olanını yanlış (Y) olarak işaretler? 


A)I B) Il O) ll D)V E)V 


Palme Yayinevi 


A | 


Yukarıdaki sistemler M ve L ideal gazları ile K ve N 
sıvıları kullanılarak aynı koşullarda hazırlanmıştır. 


Sıvıların yoğunlukları arasında dj — 3d, ilişkisi 
bulunduğuna göre, L ve M gazlarının basınçları 
ile açık hava basıncı (P,) arasındaki ilişki aşağı- 
dakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 


A PG>P, >Py B)Po xP, —Py 
C) Py > P, > P, D) Po >P, <Py 
BE Py>PgzP, 


0,2 molar 100 mililitre Fe,(SO,) çözettisi ile X molar 
200 mililitre Fe,(SO,), çözeltisi karıştırılıyor. 


Karışımdaki so” iyonları derişimi 1 molar oldu- 


ğuna göre, “X” değeri kaçtır? 


A)0,4 B06 C08 D1Z2 B16 
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4. NoH,(9) > No(9) * 2H,(9) AH, 6. Il Ng(9) * 3H>(9) > 2NHg(9) 
m ua Il. KCIOgik) — KCI(K) * 2040) 
tepkimelerinin standart koşullardaki AH değerleri 
verilmiştir. II. NHg(g) * HCI(suda) —> NHJ (suda) 4 CI(suda) 
: (AH, * AH) 2 
Buna göre, — a entalpi değeri aşağı- V. X(g) * Y(s) > Tg) 
daki tepkimelerden hangisine aittir? Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin hızı, sabit 
4 3 hacim ve sıcaklıkta basınç azalması ile izlenerek 
A) Nala) * Hela) » NHafa) ölçülebilir? 
B) N>(9) * 3H,(9) > 2NH-(9) A) Yalnız | B) Yalnız IV OjI vellil 
C) N>(9) * H>(9) > N>H>l9) D) 1, Il ve IV E)I, III ve IV 
1 3 
D) NH3fg) » 5 Na(9) # 5 Hela) 
E) 2NHg(9) —> No(g) * 3H>(9) 
S7. aX(9) * bY(9) > cZ(g) 
5. Bileşik Oluşum ısısı (kkal/mol) N e A li > 
nn e Rİ tepkimesi ile ilgili şu bilgiler veriliyor; 
CO) -94 a 
H,Ola) -58 e» Tek basamakta oluşmaktadır. 
a O »* Xile Y'nin harcanma hızları arasındaki ilişki 
Yukarıda bazı bileşiklerin oluşum ısıları verilmiştir. 4 
3,2 gram CH, gazının yeterli miktarda O, gazı ile 5 iy şeklindedir. 
tepkimesinden, e Aynı sıcaklıkta tepkime kabının hacmi yarıya 
CH4(9) * 207/9) — CO>(9) * 2H30(9) düşürüldüğünde tepkime hızı 8 katına çıkıyor. 
denklemine göre, 38,4 kkal ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre, 
Buna göre, CH, gazının molar oluşum ısısı kaç Il Tepkimehizdenklemir-k.pX12. (YI dir. 
kkal'dir? (C: 12, H:1) I. Hız sabitinin birimi L2.mol-2.s-1 dir. 
A)4-36 B):18 C)49 D)-36 E)-18 INI. Z gazının formülü XY, dir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) | veli C) | vellil 
D) Il ve Ili E)I, İl ve İl 
100 Diğer sayfaya geçiniz. 
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a 


Sürtünmesiz 
hareketli piston 


a amm, 


V,T 
Yukarıdaki kapta 
aX,(9) —— bY,(9) * Isı 
tepkimesi gerçekleşmektedir. 


Tepkime dengedeyken, sabit sıcaklıkta piston aşağı 
doğru itildiğinde sistemin ısındığı gözleniyor. 


Buna göre, 


Il. Son durumda X, gazının derişimi başlangıçtaki 
derişiminden fazladır. 


II. a—1, b—2 olabilir. 


IN. Son durumda Y, gazının mol sayısı başlangıç- 


taki mol sayısından azdır. 


yargılarından hangileri doğrudur? 


9. H,O(s) * H,O(s) -—> H,O*(suda) - OHYsuda) 


AH>0 

tepkimesinde sıcaklık arttırılırsa, 

Il. Kg, değeri 

II. HgO* iyonu derişimi 

II. Ho") oranı 

(OH | 

IV. H,O sıvısının iyonlaşma “6 si 

V. pH değeri 
niceliklerinden kaç tanesi artar? 
A) 5 B) 4 Cc)3 D) 2 Eyi 


1 


& 10. Ag,CrO,(k) —— 2Ag*(suda) * CrO? (suda) 


A) Yalnız | B) | veli C)|I vellil S 
D) Il ve Ili E)I, Il veli ki AH>O 
K tepkimesi dengedeyken, 
in I. Sıcaklığı artırmak 
Il. Aynı sıcaklıkta saf su ilave etmek 
II. Aynı sıcaklıkta Ag,CrO, katısı ilave etmek 
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulandığında 
iyon derişimi artar? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli 
D) | vel lil E) Il ve İll 
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e ( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 23 ) 


İki ayrı cam kapta HCİ'nin eşit derişimli sulu çözel- | 13. A gruplarında bulunan X ve Y elementlerinin 
tileri hazırlanmıştır. Bu kaplardan birincisine X, ikin- oluşturduğu XY, molekülü su ile heterojen karı- 
cisine Y metali daldırıldığında, birinci kapta bir de- şım oluşturduğuna göre, 

ğişiklik olmadığı, ikinci kapta ise gaz kabarcıklarının | 
oluştuğu gözlenmiştir. 


Merkez atomun hibritleşme türü sp? dir. 
Il. Molekülde bağ açısı 120" dir. 
X ve Y metalleri, bileşiklerinde 2 değerlikli oldu- 


ğuna göre, III. Merkez atom 2. periyotta ise atom numarası 


7'dir. 
I. Birinci kapta X metali elektron almıştır. 
yargılarından hangileri yanlıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il CO)| veli 
D)I vellil E) Il ve lll 


II. İkinci kapta 
Y(k) - HCI(suda) > YCI(suda) * 2 Ha) 
tepkimesi olur. 
Il. İkinci kapta H* iyonu elektron almıştır. 
yargılarından hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız lll B) | veli CO)| vellil 
D) II ve Il E)I, Il ve İl 


12. D 
Tuz köprüsü 


Cu) mm Me 


Palme Yayinevi 


XM 
Cu?* (sud 
(Anot) (Katot) 
1. kap 2. kap 


Yukarıdaki pil sistemi için Eg, < 0,03 Volt oldu- 
ğuna göre, katot çözeltisinde Cu?* iyon derişimi 
kaç molardır? 


; , , 


(Nernst eşitliğinde 2 ii yerine — alınacak.) 
A) 0,1 B) 0,2 C)0,3 
D) 0,6 E) 1 
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Ni 


DENEME24 | 


1. Bu testte 13 soru vardır. 


2. Butestin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


1. X,Y,Zve0 elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor; 
e Kütlenumarası 65 olan X'in nötron sayısı 36'dır. 


se Y'nin temel hâl elektron dizilişinde s ve p orbi- 
tallerindeki toplam elektron sayıları sırası ile 6 
ve 9 dur. 

* 7,2. periyodun son elementidir. 


» 3. yatay sıradaki O elementi, bir alkali metaldir. 


Buna göre, X, Y, Z ve G elementleri ile ilgili, 


Aynı periyotta bulunan O ve Y elementleri sı- 
rası ile İA ve 5A gruplarında yer alır. 


Halojenler grubunun 2. elementi olan Z'nin 
atom numarası 10'dur. 


4. periyot 1B grubundaki X elementinin temel 
hâl elektron dizilişi ....4s! 3d19 ile biter. 


J Hepsi küresel simetri özelliği gösterir. 


yukarıda verilen ifadelerin doğru (D) veya yanlış 
(Y) olarak işaretlenmesi aşağıdakilerden hangi- 


2L 5L 3L 


Kaplar arasındaki M muslukları sabit sıcaklıkta açı- 
larak birbiriyle reaksiyon vermeyen X ve Y gazlarının 
karışması sağlanıyor. 


Buna göre, kaptaki son basınç kaç atm olur? 


A)28  B)3 031 DA E) 4,5 


sinde doğru gösterilmiştir? â Br- iyonlarının molar derişimleri eşit olan, 
A) (©) B) (D) C) (0) D) (0) E) (0) R Il. KBr çözeltisi 
(0) © 11. MgBir, çözeltisi 
(0) (0) IN. AlBr, çözeltisi 
(0) 0) 0) yukarıdaki çözeltileri ile ilgili; 
©) Aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkla- 

— Harasındaki ilişki | > Il > Ill şeklindedir. 

Gi) Aynı ortamda kaynama esnasındaki buhar 
basınçları arasındaki ilişki Ill > Il > | şeklin- 
dedir. 

©) Aynı ortamda donmaya başlama sıcaklıkları 
arasındaki ilişki Ill > Il > | şeklindedir. 

ifadelerinin doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işa- 

retlenmesi ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi 
doğru olur? 

AV Bb 95 AM BW 
©) 
©) ©) ©) 
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( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 24 ) 
AB formülündeki bir tuzun 2m gramı 500 gram suda | g, 2X(9) * Ya) — 27/9) 
çözünüyor. Oluşan çözelti 1 atm basınçta —7,44 “C , , , , , , NN 
tepkimesinde geri tepkimenin aktifleşme enerjisi 
sıcaklıkta donmaya başlıyor. li i i bp 
55 kkal, reaktiflerin ve ürünlerin potansiyel enerjileri 
Buna göre, AB tuzunun mol kütlesi aşağıdakiler- toplamı sırasıyla 50 kkal ve 20 kkal dir. 
den hangisine eşittir? (Su için Kg — 1,86 *C/m) — an 
ii Mi Buna göre, tepkime ile ilgili, 
A B)2 Cc) 4 D) — E) —> 
w mi Pam Keş la |. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi 125 kkal'dir. 
II. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi 25 kkal'dir. 
III. Aynı koşullarda ileri tepkime daha hızlı gerçek- 
leşir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) | veli C) | veli 
D) li ve Il E)I, Il ve ll 
” NG 4 . 1 S 7. Kapalı bir kapta ve sabit sıcaklıkta gerçekleşen 
in - 2 > 2 
(9) * 5 Oz) — NO>lg) R aXg — bvig) 
A 
IL. S(k) * Ola) > SO»(9) tepkimesinde minimum enerji eğilimi girenler, mak- 
simum düzensizlik ürünler lehinedir. 
IN. No(9) * 3H>(9) > 2NH:(9) Buna göre, 
Yukarıdaki tepkimelerin AH değerleri verildi- Il Tepkime endotermiktir. 
ğinde NO,(9), SO ve NH bileşiklerinden 
ği P Ot) 29) ala) ii Il. Sıcaklık düşürüldüğünde derişimler türünden 
hangilerinin molar oluşma ısıları hesaplanabilir? Ga vu. 
denge sabitinin sayısal değeri azalır. 
A) Yalnız NO, B) Yalnız SO, 
IN. a > b'dir. 
ali ei e yargılarından hangileri yanlıştır? 
e A) Yalnız | B) Yalnız Ill O) I veli 
D) | ve lll E) Il ve İl 
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Il 


HX ve HY asitlerinin eşit hacimli sulu çözeltileri aynı 
miktar NaOH katısı ile tepkime vermektedir. 


HX'in elektrik iletkenliği HY ninkinden fazla oldu- 
ğuna göre, 


Il. HX ve HY' nin derişimleri eşittir. 
II. HX in asitliği HY'ninkinden büyüktür. 


IN. HX çözeltisinde H* iyon derişimi HY ninkinden 
büyüktür. 


yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 
D) | veli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


E) Lil ve lll 


10. Suda az çözünen XY, tuzu suda çözünürken çözel- 


tinin sıcaklığı artıyor. 


Buna göre, XY, tuzunun katısıyla dengedeki doy- 
gun sulu çözeltisi soğutulursa; 

I. XY, katısının çözünürlük çarpımı (Kçg) artar. 

IL. XY, katısının çözünürlüğü azalır. 

Il. Çözeltideki iyonların toplam mol sayısı artar. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 

D) | ve ll 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


E) Ivelli 


Sİ 
S 
Suda az çözündükleri bilinen XSO, ve Y,SO, tuzla- $ 11. Mn(k) * Cr2*(suda) —> Mn?*(suda) * Cr(k) 
rının 259C deki çözünürlük çarpımları birbirine eşittir. R 2Al(k) * 3Mn2*(suda) > 2A13*(suda) 4 3Mn(k) 
S 
” ğ çi 
Buna göre, 25'C sıcaklıkta XSO, ve Y,SO, tuzları tepkimeleri ileri yönde kendiliğinden gerçekleşmek- 
ile ilgili, tedir. 
I. Eşit hacimli çözeltilerindeki çözünen mol sayı- Buna göre, 
I 
yi Ii. Metallerin aktiflikleri arasındaki ilişki 
İL. X2* ve Y* iyonları derişimi 
id Al > Mn > Cr şeklindedir. 
IN. D özeltilerinin derişimleri 
e lk ii IL. Yükseltgen özelliği en az olan Cr2* iyonudur. 
iceliklerinden hangileri farklıdır? 
Kr Il. Al metali, Cr2* iyonlarını indirger. 
Geli a al ie yargılarından hangileri doğrudur? 
D) II ve lll E) Lil veli 
A) Yalnız | B) | vellll C) | veli 
D) Il ve Ili E)L Il ve lll 
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12. Aşağıdaki şekilde bir Mg - SHE pili gösterilerek, bu 
pilin yarı tepkimelerinin indirgenme potansiyelleri 


verilmiştir. 
(0) 
Tuz ——u bim 
Halo) 
Mg(k) no,suda | i— gırışı 
Pt 
elektrot 
25'C 25*C 
Mg? *(suda) * 2e” > Mglk) E9-—2,37V 
2H*(suda) * 2e —> Hl9) E9-0,00V 


Bu pil ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yan- 
lıştır? 
A) Katot yarı hücresinde H, gazı açığa çıkar. 


B) Elektron akışı Mg elektrottan Pt elektrota doğru- 
dur. 


C) Pil tepkimesi, 
Mg?*(suda) * Ho(g) — — 2H*(suda) * Mgfk) 


13. 


İİ  DENEME24 | 
vg 
H—C—C-Cİ 


molekülüyle ilgili; 
Il. Molekülde 6 çift bağlayıcı elektron bulunur. 
. Catomlarının hibritleşme türü sp? dir. 


Il. C atomunun sp? hibrit orbitaliyle klor atomları- 


nın p orbitalleri uç uca örtüşerek sigma bağları- 


nı oluşturur. 
yargılarından hangileri doğrudur? (,H, 6C, 47C1) 
A) Yalnız Il B) | veli GC) | ve lil 
D) Il ve 1ll E) 1, Il ve lll 


R 
şeklindedir. im. 
Nİ 
D) Standart pil potansiyeli 2,37 VW'tur. > 
S 
A 
E) Mg elektrot anottur. 
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1. Bu testte 13 soru vardır. 


2. Butestin çözümü için öngörülen süre 29 dakikadır. 


1. X, Y veZ elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor: 
se Atom çapı en küçük olan Y'dir. 
» Xile Z'nin kimyasal özellikleri benzerdir. 
» Xile Y'nin yörünge sayıları eşittir. 


Buna göre, X, Y ve Z elementlerinin periyodik 
tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisindeki 


gibi olabilir? 
Ea Ye X > XY Si X V 
X 
- X Y - Mi 
X 
2 V,T 
A Boş B 


s0) ği 


Yukarıdaki kaplarda bulunan SO, ve CH, ideal gaz- 
larının basınç ve sıcaklıkları aynıdır. Sabit sıcaklıkta 
A muslukları aynı anda açıldığında; CH, gazının B 
noktasına ulaştığı, SO, gazının A noktasından 40 cm 
uzaklıkta bulunduğu belirlenmiştir. 


Buna göre, “x” uzunluğu kaç cm dir? 
(H:1, C:12, 0:16, S:32) 


A)240 B)180 C)160 D)100 


Palme Yayinevi 


Aşağıdaki grafik, sabit hacimdeki 7 gram azot gazı- 
nın basıncının sıcaklıkla değişimini göstermektedir. 


A Basınç (atm) 


H 


e“l0.5 


i i i i > 
—-200 -—-100 0 100 200 Sıcaklık 


Buna göre, 


I. Grafikteki doğrunun uzantısı sıcaklık eksenini 
—300'C de keser. 
I1. Gazın 09C deki hacmi 11,2 L dir. 
II. Sıcaklık birimi Kelvin'dir. 
yargılarından hangileri doğrudur? (N: 14) 
B) Yalnız Il C) Yalnız ll 


E) Ivell 


A) Yalnız | 
D) Il ve Ili 
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( KİMYA TESTİ ) ( DENEME 25 ) 
1. çözeltinin 1. çözeltinin oOÇözeltiye ( 2. çözeltinin 6. Bilgi Doğru Yanlış 
HASİR Ni haçı yapıları mol z İ Endotermik çözünme gerçek- 
derişimi işlem derişimi leşirken çözeltinin sıcaklığı 4 
200 mL saf azalır. 
0,6 MHNO, ( 400m1 a EE va 
su ekleme I1. o Maddelerin fiziksel hallerinin 
600 mL saf değişimi AH | etkiler. 
b HCI 1600 mL su 0,8M IN. Ekzotermik çözünme sırasın- / 
buharlaştırma da çözeltinin sıcaklığı azalır. 
8 MH,SO, 0;21E Cc 2M IV. Tepkimenin izlediği yol tepki- y/ 
me entalpisine etki etmez. 
Yukarıdaki tabloda verilen a, b ve c sembolleri V. Belirli koşullarda kendiliğin- 
yerine; den gerçekleşen tepkimeler v 
istemlidir. 
Il a-0,4M 
IL bXOSM Tepkimelerdeki enerji değişimiyle ilgili yukarıda 
i i verilen bilgilerden hangisinin karşısındaki işaret- 
IN. c x 600 mL su ekleme leme hatalıdır? 
verilenlerden hangileri yazılabilir? A)I B) Il C) Il D) V EV 
A) Yalnız | B) Yalnız Il Oji veli 
D) II ve İl E)L, ll ve İİİ 
S7. — 
5. Standart koşullarda gerçekleşen Ni 4 Derişim (mol/L) 
2XY2(0) > XoY4(0) AH* --672kJj oOİ 
1 A 
XY(0) * Yala) — XYa(g) o AH? - -256k1 B 
tepkime entalpileri ve XY, gazının molar oluşma 
wo e ii ep > o ———> Zaman 
entalpisi bilindiğine göre; 
X gazının bir tepkimede harcanması sırasında 
1. XY gazının molar oluşma ısısı derişiminin zamanla değişim grafiğine göre, 
Il. XGY, gazının molar oluşma ısısı I. Tepkime ilerledikçe hız artar. 
II. B noktasındaki hız, A noktasındakinden fazla- 
IN. 2XY(9) * Yo(9)—> XgY4(9) dır. 
PRE len elpiei INI. X gazının derişimindeki değişimin geçen süre- 
niceliklerinden hangileri bulunabilir? ye oranı X gazının ortalama hızını verir. 
A) Yalnız | B) | ve lll O) Il ve Ili yukarıdaki ifadeler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak 
I, ll ve Ill yolunu izleyerek sıralandığında aşağıda- 
D) | veli E)I, İl ve İl . ve diği si “ va 
kilerden hangisi doğru olur? 
A)D,D,D B)Y,D,D OY.Y,D 
D)D,Y,D EY.D,Y 
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PCİ4(9) * CI,(9) -— PCIs(9) * ısı 


PCİ3, Cl, ve PCls gazları yukarıdaki tepkimeye 
göre dengeye gelmektedir. Kapalı bir kaba bir miktar 
PCI, ve Cl, gazları konulduğunda t süre sonra ileri 
ve geri tepkime hızı grafikteki gibi olmaktadır. 


4 Hız (M/s) 


> Zaman 


Buna göre, 
I. Sistem t anında dengede değildir. 


II. Sistemin dengeye gelebilmesi için PCiş gazı 
derişiminin artması gerekir. 


II. Sistemin dengeye gelebilmesi için ileri tepkime 


hızının azalması gerekir. 


yargılarından hangileri doğru olur? 


10. 


XYolk) -— X2*(suda) * 2Y(suda) * ısı 


Suda çözünme denklemi yukarıdaki gibi olan XY, 
katısının 15*C ve 259*C de doygun çözeltileri hazırla- 
nıyor. 


Buna göre, 


Il. 259*C de çözünürlük çarpımının ( 
daha büyüktür. (D) (Y) 


Koç değeri 


Il. 159C'de toplam iyon derişimi daha azdır. 
0) Y) 

INI. Her iki sıcaklıkta hazırlanan doygun çözeltide 

DE*1-2.(Yidir. (0) (Y) 

. 259*C deki çözünürlük, 159C dekinden fazladır. 
0 
Minimum enerjili olma eğilimi ürünlere doğru- 
dur. (D) (Y) 

yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


AV B) V o) ll DJ Il p)| 


A) Yalnız | B) | veli CO)| vellil a 
D) II ve lll E)I, Il ve lll Lİ 
ES 
R 
Z 
A 
3 değerli bir asidin 1,96 gramı, kütlece 905 lik 
48 gram NaOH çözeltisi ile karıştırıldığında tam nötr- 
leşiyor. 
Buna göre, kullanılan asidin molekül kütlesi kaç- 
tır? (NaOH: 40) 
A) 32 B) 48 C) 65 D) 98 E) 104 
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A 


2 
Tuz köprüsü 


Ag(k) . 


25'C 25'C 

A kabı B kabı 
Zn? *(suda) * 2e- > Zn(k) E*--0,76V 
Ag*(suda) * e- > Aglk) E?*-40,80V 


Standart indirgenme potansiyelleri verilen Zn - 
Ag elektrokimyasal pili ile ilgili, 


|. Standart pil potansiyeli Ep < 1,56 V tur. 
. A kabına saf su eklenirse pil potansiyeli azalır. 


. B kabına bir miktar Zn(NO,), katısı eklenerek 
çözülürse pil potansiyeli 1,56 V tan küçük çıkar. 


. A kabına bir miktar AgNO, katısı eklenerek çö- 
zülürse pil potansiyeli artar. 


. Zn elektrotta 0,1 mol aşınma olurken, Ag elekt- 
rotta 0,2 mol birikme olur. 


yargılarından kaç tanesi doğrudur? 


A)1 B)2 Cc)3 D) 4 


Palme Yayinevi 


E)5 


12. Fe metalinin korozyona uğraması sonucu gerçekle- 
şen olaylar aşağıdaki şekilde verilmiştir. 


O, Hava 


Su damlası 


Demir metali 


Buna göre, gerçekleşen korozyonla ilgili, 


Il. Fe metalinin aktifliğinin fazla olması paslanma- 
sına neden olur. 


Fe metalinden daha pasif bir metal Fe metaline 
bağlanırsa Fe metali katot gibi davranarak ko- 
rozyondan kendini korur. 


IN. Demir elementinin korozyona uğrama süresi 


ortam şartlarına bağlı olarak değişir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | 
D) 1 ve lil 


B) Yalnız Il C) | veli 


E)I, Il ve İİİ 


13. Düzzincirli C.H, molekülündeki C atomlarından ikisi 
sp, biri de sp3 hibritleşmesi yapmaktadır. 


Buna göre, 
Il nz4Atür. 


Moleküldeki polar bağ sayısı, apolar bağ sayı- 
sına eşittir. 

III. Molekül 2 tane pi, 4 tane sigma bağı içerir. 
yargılarından hangileri doğrudur? (,H, 5C) 
A) Yalnız | 


D)i vellll 


B) Yalnız Il C) | veli 


E) Il ve ll 
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CEVAP ANAHTARI 


DENEME 1 
6 (7 (8 (9 (10111 (12 (13 
E|D|B B|CJ(BJA 
DENEME 2 
6 (7 (8 (9 (10111 (12 (13 
B|B|B DJCJAJA 
DENEME 3 
6 (7 |J8 10 (11 (12 (13 
DİE (/B CJAJDJE 
DENEME 4 
6 (7 (8.(9 (10111 (12 (13 
D|D|C A/CJ(C|JB 
DENEME 5 
6 (7 (8 (9 (10111 (12 (13 
BJAJc E|B|/BJE 
DENEME 6 
6 (7/8 (9 (10111 (121/13 
DİJCJEJDJE|JBJDjJc 


DENEME 7 

5(6 (7 (8 (9 (1011/12113 

CJE(JBJEJDbD|JDJC|JB|B 
DENEME 8 

5/6 /7 (8 (9 (1011112 (13 
DİJCJA BİDJEJC 
DENEME 9 

5(6(/7 (89 (10(11)/12(13 
B|(B|D E|C|BJD 
DENEME 10 

5(6(/7 (89 (10(11)/12(13 
DJAJc BJCJ(A|B 
DENEME 11 

5(6(/7 (8 (9 (1011/12 (13 

CJDIJ|D JB CJEJ(BjJc 
DENEME 12 

5(6 (7 (J8 10 (11 (12 (13 
CJAJE B|DJ|cCjJc 
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CEVAP ANAHTARI 


DENEME 13 DENEME 20 
1/2 (3(4(5(6(7 (8 (9 (10/11/1213 1/2 (3(4(/5(6(/7 (8 (9 (10/11/1213 
B DC DİJCJE|JB B DJCJA CİJEJEJD 
DENEME 14 DENEME 21 
1)2 (3 5/6 (7 10 (11 (12 (13 1/2 (3 5(6|7|8 10 (11 (12 (13 
E CJD A/(C|J(C|B A E|B|C AJBjlcjJc 
DENEME 15 DENEME 22 
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